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RIVISTA MENSILE DI ELETTRONICA ED ALTRE SCIENZE APPLICATE - L. G50 
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^ufiertcster 680 

BREVETTATO. ■ Sensibilità: 20.000 ohms x volt 

Con scala a specchio e STRUMENTO A NUCLEO MAGNETICO 
sc:herfnato contro ì campi magnètici eètcrnil!! 
Tutti i circuiti VoUmetflcI e Amperarnetricl In CX^ 
e C.A. di questo nuovissimo modello 680 E montano 
resistenze speciali tarate con la PRECISIONE ECCEZIONALE DELLO 0,5% ! ! 


Inoltre vi è la possibilità di estendere ancora maggiormente le prestazioni 
del Supertester 680 E con accessori appositamente progettati dalla I C E. 


t principali sono: . ■ 

Amperometro a Tenaglia modello « Amperclamo » per Corrente Alternata 
Portate: 2,5 - 10 - 25 - 100 - 250 e 500 Ampères C.A. 

Prova transistori e prova diodi modelto « Transtest >* 662 I-C E- 
Shunts supplementari per 10 - 25 * 50 e 100 Ampères C C 
Volt - ohmetro a Transistors di altissima sensibilito. 

Sonda a puntale per prova temperature da — 30 a + 200 “C 
Trasformatore mod 616 per Amp C.A ; Portate; 250 mA 
1 A 5 A 25 A 100 A CA 

Puntale mod 18 per prova di ALTA TENSIONE. 25000 V. C.C 
Luxmetro per portale da 0 a 16 000 Lux mod 24 


IO CAI 

VOLTS C C.: 

VOLTS C.A : 

AMP. C.C.; 
AMP. C A.t 
OHMS: 
Rivelatore dì 
REATTANZA: 
CAPACITA’: 

FREQUENZA: 

V USCITA: 
DECIBELS: 


PORTATE 111 


7 portate: 
6 portata: 

G portata: 

5 poriitc: 

6 pattata : 


1 portata: 
i portata: 

t portata: 
6 portata: 
$ portata: 


con sensibilità di 20 000 Ohms per Volt: 100 mV. • 2 V. ■ 10 V 

50 V. - 200 V - 500 V e 1000 V, C C. 

con sensibilità di 4 000 Ohms per Volt; 2 V. - 10 V, - 50 V. - 

250 V. - 1000 V. e 2500 Voits CA 
SO ti A - SCO uA - 5 mA so mA - 
23ÌO iiA 2,5 mA 25 niA 250 

11*10 ‘ ftxioù ax 
[per laTturo da 1 decimo di Ohm fino a 
da 0 a 10 Megaohms. 

da 0 a 5000 e da 0 a 500.000 pF - da 0 a 20 e da 0 a 
200 Microfarad. 

0 ^ 500 o 0 5000 Hz. 

2 V. - 10 V, - 50 V. - 250 V. - 1000 V e 2500 V 
da — 10 dB a + 62 dB 


IL TESTER MENO INGOMBRANTE (mm 126 x 85 x 32) 
CON LA PIU' AMPIA SCAIA (mm 85 x 65) 
Pannello superiore interamente in CRISTAL 
antiurto: IL TESTER PIU’ ROBUSTO, PIU' 
SEMPLICE, PIU' PRECISO! 

Speciale circuito elettrico Brevettato 
di nostra esclusiva concezione Che 
unitamente ad un limitatore statico 
permette allo strumento indica- 
tore ed al raddrizzatore a lui 
accoppiato, di poter sopportare 
sovraccarichi accidentali od 
erronei anche mllla volte su¬ 
periori alla portata scelta! 

Strumento antiurto con spe¬ 
ciali sospensioni elastiche 
Scatola base in nuovo ma¬ 
teriale plastico infrangibile 
Circuito elettrico con spe¬ 
ciale dispositivo per la com¬ 
pensazione degli errori dovuti 
agli sbalzi dì temperatura IL 
TESTER SENZA COMMUTATORI 
e quindi eliminazione di guasti 
meccanici, di contatti imperfetti, 
e minor facilità di errori nel 
passare da una portata all’altra 
IL TESTER DALLE INNUMEREVOLI 
PRESTAZIONI: IL TESTER PER I RADIO¬ 
TECNICI ED ELETTROTECNICI PIU' ESIGENTI 


PREZZO 

eccezionale per elettrotecnici 
radiotecnici e rivenditori 
franco nostro Stabilimento 

Per pagamento alla consegna 

orna goto dal ralall vo astuccio ! 11 

Altro Tester Mod. 60 identico nel formato 
e nelle doti meccaniche ma con sensibilità 
di 5000 Ohms x Volt e solo 25 portate Lire 8200 
franco nostro Stabilimento. 


IL PIÙ 
PRECISO ! 


IL PIÙ 
COMPLETO ! 



VOLTMETRI 

AMPEROMETRI 

WATTMETRI 

COSFIMETRI 

FREQUENZIMETRI 

REGISTRATORI 

STRUMENTI 

CAMPIONE 

PER STRUMENTI DA PANNELLO, 
PORTATILI E DA LABORATORIO 
RICHIEDERE IL CATALOGO I.C.E. 
8 - 0 . 










___ ^ ^ / ATTEN 

^ujffsrtester 680 1^ ^ 

riPfe n SERIK CON CIRCI'IT<» RIBALTABILE ! ! ' 

I ^ Brevetti Internazionali Sensibilità 20.00i 

tTAU y QTRIIIWIFMTn A MIIPI Pfì MAfìMPTinn <! o rt rvt t ■ r»-a i-r» n 


ATTENZIONE f» 

"JS^ecòrd 


• • 


0 ohms X volt 

STRUMENTO A NUCLEO MAGNETICO schermato contro i campi magnetici esterni!!! 
Tutti i circuiti Voltmetrici e amperometrici di questo nuovissimo modello 680 R montano 
RESISTENZE A STRATO METALLICO di altissima stabilità con la PRECISIONE ECCEZIONALE DELLO 0,5%!! 




IN QUESTA NUOVA SERIE IL CIRCUITO STAMPATO PUÒ ESSERE RIBALTATO SENZA ALCUNA 
DISSALDATURA E CIÒ PER FACILITARE L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DI QUALSIASI COMPONENTE! 

'’^&cùrd di ampiezza del quadrante e minimo ingombro ! (mm, 128x95x32) 

’^^ecord di precisione e stabilità dì taratura ! (1% in C C. - 2Vo iri C A !) 

'^^ecòrd di semplicità, facilità di impiego e rapidità dì lettura I 

^^^ecord di robustezza, compattezza e leggerezza! ( 300 grammi) 

^"^^ecòrd accessori supplementari e complementari! (vedi sotto) 

^^^ecòrd di protezioni, prestazioni e numero di portate ! 


Inoltre vi è la possibilità di estendere ancora 
maggiormente le prestazioni del Supertester 680 R 
con accessori appositamente progettati dalla I C E 
Vedi illustrazioni e descrizioni più sotto riportate 
Circuito elettrico con speciale dispositivo per la 
compensazione degli errori dovuti agli sbalzi di 
temperatura. 

Speciale bobina mobile studiata per un pronto smor¬ 
zamento dell'indice e quindi una rapida lettura 
Limitatore statico che permette allo strumento indi¬ 
catore ed al ractdrizzatore a lui accoppiato, di poter 

sopportare sovraccarichi accidentali od erronei anche IL TESTER PER I TECNICI VERAMENTE ESIGENTI !!! 

mille volte superiori alla portata scelta!!! 

Strumento antiurto con speciali sospensioni elastiche Fusibile, con cento ricambi, a protezione errate inserzioni di tensioni dirette sul circuito ohmetrico. 
Il marchio «ICE » è garanzia di superiorità ed avanguardia assoluta ed indiscussa nella progettazione e costruzione degli analizzatori più completi e perfetti. 
PREZZO SPECIALE propagandistico franco nostro stabilimento completo di puntali, pila e manuale d'istruzione. , Per pagamenti all’ordine, od 

alla consegna, omaggio del relativo astuccio antiurto ed antimacchia in resinpelle speciale resistente a qualsiasi strappo o lacerazione. Detto astuccio da noi 
BREVETTATO permette di adoperare il tester con un’inclinazione di 45 gradi senza doverlo estrarre da esso, ed un suo doppio fondo non visibile, può contenere 
oltre ai puntali di dotazione, anche molti altri accessori. Colore normale di serie del SUPERTESTER 680 R: amarantù; a richiesta: grigio. 


IO CAMPI DI MISURA E 

ao PORTATE !!! 


VOLTS C.A,: t1 portate: da 2 V a 2500 V, massimi 
VOLTS C,C.: 13 portate: da 100 mV a 2000 V 

AMP. ex.: 12 portate: da 50 a 10 Amp. 

AMP. C.A.i 10 portate: da 200 nA a 5 Amp 

OHMS: 6 portate: da 1 decimo di ohm a 

Rivelatore di 100 Megaohms. 

REATTANZA: 1 portata: da 0 a 10 Megaohms. 

CAPACITA': 6 portate: da 0 a 500 pF - da 0 a 

0,5 uE e da 0 a 50 000 uF in quattro scale 

FREQUENZA: 2 portate: da 0 a 500 e da 0 a 5000 Hz. 

V. USCITA: a portate: da 10 V, a 2500 V 

DECIBELS: 10 portate: da — 24 a 70 dB 


ACCESSORI SUPPLEMENTARI DA USARSI UNITAMENTE Al NOSTRI “SUPERTESTER 680” 

AMPEROMETRO 
A TENAGLIA 

y^mperelamp 

per misure amperome- 
triche immediate in C.A. 
senza interrompere i 
circuiti da esaminare - 
7 portate: 250 mA. - 
2,5-10-25- 100-250 e 
500 Amp C A - Peso: 
solo 290 grammi Tascabile' - 
completo di astuccio, istruzioni 
e riduttore a spina Mod. 29. 






PROVA TRANSISTORS 
E PROVA DIODI 

'%rans test 

MOD. 662 I.C.E. 

Esso può eseguire tut¬ 
te le seguenti misu¬ 
re: Icbo (ico) - lebo^ 
(leo) - Iceo - Ices -' 
Icer - Vee sat - Vbe 
hFE (fi) per i TRANSISTORS e Vf - Ir 
per i diodi. Minimo peso: 250 gr - 
Mimmo ingombro: 128 x 85 x 30 mm - 
completo di astuccio - pila - puntali e 
manuale di istruzione 


VOLTMETRO ELETTRONICO 

con transistori a effetto di 
campo (FET) MOD. I.C.E. 660- 

Resistenza d'ingresso = 11 
Mohm - Tensione C C : da 
100 mV a 1000 V. - Tensio¬ 
ne picco-picco: da 2,5 V a 
1000 V - Ohmetro: da 10 Kohm a 10000 Mohm - Im¬ 
pedenza d'ingresso P P = 1,6 Mohm con circa 10 pF 
in parallelo - Puntale schermato con commutatore 
incorporato per le seguenti commutazioni: V-C.C : V- 
picco-picco; Ohm Circuito elettronico con doppio stadio 
differenziale Completo di puntali - pila e manuale 
di istruzione 


TRASFORMA¬ 
TORE I.C.E. 
MOD. 616 

per misure am- 
perometriche 
in C.A. Misu¬ 
re eseguibili: 
250 mA - 1-5-25-50 e 100 
Amp CA - Dimensioni 60 x 
X 70 X 30 mm - Peso 200 gr 
completo di astuccio e istru- 


PUNTALE PER ALTE TENSIONI 
MOD. 18 I.C.E. (25000 V C C.) 



LUXMETRO MOD. 24 I.C.E. 

a due scale da 2 a 200 Lux e da 
200 a 20.000 Lux Ottimo pure co¬ 
me esposimetro!! 


SONDA PROVA TEMPERATURA 

istantanea a due scale: 

da — 50 a f 40 X 
e da I 30 a h 200 ^C 


SHUNTS SUPPLEMENTARI (100 mV} 
MOD. 32 I.C.E. per portate ampe- 
rometriche: 25-50 e 100 Amp, C.C. 



VIA RUTILIA, 13/18 
20141 MILANO - TEL. S31.554 5 6 


OGNI STRUMENTO I. C. E. E GARANTITO. 
RICHIEDERE CATALOGHI GRATUITI A: 
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mod. FM/855 


Gamme dì rìcezlorte: OM - OL - FM 

ContFtìllo automatico dHrequen^a in FM * 

Cambio gamme a tasti 

Prese per registratore, altopariante suppìemefìtare e_^nt 0 ona aytoràdlp 
Antenna telescopica per FM 

Alimentazione: 9 Vc,c. oppure 220 V - 50 Hz 

Semiconduttori: 22 transistori 

Dimensioni: 200x 160x70 
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ISS^Sh 

ImbìW 


MOD. 054 



TelequipmenT 


oscilloscopio D54 

■ 10 MHz - 10 mV/cm 

■ TUTTO TRANSISTORIZZATO 

■ DOPPIA TRACCIA - INGRESSI FET 

■ PICCOLO - LEGGERO 

■ BASE DEI TEMPI 
A 22 VELOCITA’ 

■ COMMUTATORE INGRESSI 
A DUE VELOCITA’ 

(CHOPPED - ALTERNATE) 

■ SCHERMO 6 X 10 cm 

■ CALIBRATORE DI TENSIONE 
INCORPORATO 



L’Oscilloscopio TELEQUIPMENT mod. D54 è un apparecchio che per le sue caratteristiche elettriche e numeriche si adatta 
alle applicazioni più svariate. E’ molto stabile elettricamente e molto robusto meccanicamente e può essere usato senza 
difficoltà anche per servizio esterno perché è piccolo e leggero. Le sue regolazioni sono quelle strettamente indispensa¬ 
bili. Ha cornunque un azionamento della base dei tempi sia del tipo automatico sia, se necessario, a livello variabile. Spe¬ 
ciali circuiti per migliorarne il funzionamento con segnali TV e HF possono essere inseriti premendo semplicemente gli 
appositi pulsanti. Lo schermo, di dimensioni più che soddisfacenti, ha un reticolo ad illuminazione regolabile. 

A richiesta può essere fornito anche nella versione per montaggio su pannello (Mod. D54R). 

TELEQUIPMENT, da alcuni anni integrata nel gruppo TEKTRONIX, è il maggior produttore di oscilloscopi d’Europa. Dalle 
sue fabbriche inglesi escono, oltre al mod. D54, anche tanti altri apparecchi diversi per qualità e prezzo, dal minuscolo 
«Serviscope Minor» al prestigioso D83 a cassetti con schermo da 10 x 12 cm e banda passante da 50 MHz. 

MOD. D54R 




INTERPELLATECI, INVIANDOCI IL TAGLIAN 

DO COMPILATO 

MnTENTE 

NOME _____ ___ . .. 

COGNOME . ....... 

VIA . . .. N. .. 

CITTA' .... . ..... 

Cod. Post ___ __ _ ____ ,-. . 

Desideriamo ricevere: 

- la visita di un vostro collaboratore D 

- materiale informativo D 

~5ili/ersùtr , /tì -, ^ 

TELEQUIPMENT f 

Via dei Gracchi, 20 a 

20146 MILANO 
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MISURATORE DI CAMPO 
CON TELEVISORE EP 732 





PRINCIPALI CARATTERISTICHE 


Televisore incorporato. 

Ricezione canali VHP e 
UHF. 

Ricezioni portanti video 
e suono. 

Transistorizzato - Porta¬ 
tile. 


Campo di frequenza: 48 83, 175 ^ 225, 470 ^810 MHz a regolazione continua. 

Precisione di frequenza: ±3%. 

Campo di misura: da 20 ìm-V a 10 mV [da 26 a 80 dB] fino a 0,1 V con attenuatore 
esterno da 20 dB. 

Precisione di misura: ± 3 dB in VHP e ± 6 dB in UHF. 

Impedenza d’ingresso: 75 H sbilanciata; 300 Q. bilanciata mediante traslatore di 
impedenza 75/300 H fornito a richiesta. 

Caratteristiche del televisore: sistema CCiR - 625 linee - 25 quadri - modulazione 
video negativa - modulazione suono FM - distanza «intercarrier» ; 5,5 MHz 
- Standard diversi a richiesta. 

Dimensioni dello schermo: 80 x 120 mm. 

Uscita BF: 200 mW max. 

Alimentazione: 220 Ve.a. ± 10%; 50 -f- 60 Hz oppure con accumulatore esterno 
12 V, fornito a richiesta. 

Dimensioni: 235 x 160 x 220 mm circa. 

Peso: kg. 4. 









della START 


STRUMENTI DI MISURA E DI CONTROLLO ELETTRONICI □ ELETTRONICA PROFESSIONALE 

Plasticopoli - (Miiano) Q Telefono: 9060424/425/426 Q 


□ Stabilimento e Amministrazione: 20068 Peschiera Borromeo 























quadrifonia 

SONY. 



La quadrifonia rappresenta un notevole pas¬ 
so avanti rispetto alla stereofonia. 

Il nome già lascia intendere la struttura degli im¬ 
pianti di quadrifonia. In breve, sono quattro fonti so¬ 
nore (a differenza delle due per la stereofonia) che 
portano i suoni dalla sinistra e dalla destra anteriori e 
posteriori, riproducendoli con tutte le sfumature di eco, di 
ritardo ecc., e ricreando nell’animo dell’ascoltatore la pro¬ 
fondità deH'ambiente. 

In alta fedeltà la sicurezza ci può venire solamente da un grande 
nome. Infatti, la quadrifonia esce dai laboratori e dagli stabilimenti 
SONY e l'impianto che vi presentiamo è un meraviglioso esempio di 
ciò che la SONY può realizzare in questo campo. 


L'impianto è composto da: 


1 Giradischi stereo PS-230 a 2 velocità: 1 Piastra-registratore a cassetta TC-122: I Sintonizzatore stereo-FM/AM-FM ST-80F; 1 Preamplificatore stereo 
TA-88: 1 Decodificatore quadrifonico - amplificatore stereo SOA-100; 4 Diffusori acustici SS-5088. 


RICHIEDETE PRODOTTI SONY Al RIVENDITORI PIU’ OUALIFICATI 

Richiedete cataloghi a: FURMAN S.p.A. - Via FERRI 6 - 20092 CINISELLO B. 
















IV, 


iZ 


© 


_ un diodo 

reciolatore 

-»+H—I I I h I M ■ 

ì^^uzlonario 


epi Z 


diodo convenzionale 


IVdiv. 


La tecnologia "epi Z®” offre: 

- Caratteristica estremamente ripida in tutta ia gamma 
di tensioni 

- Bassa resistenza dinamica 

- Forte dissipazione: 

400mW in contenitore DO35 
1 W in contenitore D015 

- Piccolo ingombro 

- Gamma di tensione da 3,3\/ a 33\/ 

- Elevato grado di affidabilità 

- Economia e disponibilità 

400 mW = Serie BZX 46 C - BZX 55 C - BZX 83 C 
1W = Serie BZX 85 C 


O THOMSON-CSF 



Direz. Comm MILANO • Via M. Gioia 72 - Telef 68.84,141 








Più "Elettrìcità" 
per il vostro denaro! 



Più "Elettricità” 
per il vostro denaro 
con la pila «Tigre» 
della Hellesens 


Questa è la 
pila «Tigre» 
della 


Hellesens! 

La pila «Tigre» della 
Hellesens è stata la prima 
pila a secco nel mondo e 
lo è rimasta. Nessun'altra Lha 
superata in capacità e durata. 

La pila a secco è stata inventata 
nel 1887 da Wilhelm Hellesens. Da 
allora la pila con la tigre serve in 
tutto il mondo per la illuminazione 
di lampade, per l’accensione di radio, 
per Tilluminazione di lampade al 
magnesio e per il funzionamento di 
telecamere. Le fabbriche Hellesens 
della Danimarca sono le più moderne 
in Europa e forniscono anche la Casa 
Reale danese. La pila «Tigre» della Hellesens 
è una pila con indomabile potenza, dura più 

a lungo e presenta una maggiore capacità. Questi pregi sono stati ampiamente dimostrati 
dalle prove. Se siete ora orientati verso la pila Hellesens, potrete rilevare voi stessi le 
sue doti. Usatela per gli apparecchi a transistor, per le radio, per gli impianti di allarme, 
per le cineprese. Con la pila «Tigre» della Hellesens il vostro denaro acquista più elettricità. 
La Hellesens ha la «Tigre» fin dal 1923. 
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3500 


Nuovissima 
combinazione B & O 
formata dal BEOCENTER 3500 
e da due casse acustiche BEOVOX 3702. 
ii Beocenter 3500 è un apparecchio di qualità 
eccezionaie che « accentra » (lo dice ii nome) in un unico 
mobile elegante un sinto-amplificatore stereo FM e un giradischi. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

BEOCENTER 35(M> 

• Gamma di ricezione; FM 

• Sensibilità; 2 {lV 

• Risposta di frequenza: 20 20.000 Hz ± 1,5 dB 

• Potenza d’uscita: 2 x 40 W continui 2 x 75 W musicali 

• Giradischi a due velocità: 33 1/3 - 45 giri/minuto 

• Cartuccia tipo SP-10A 

• Alimentazione: 110 / 240 Vc.a. - 50 Hz 

• Dimensioni; 145x350x580 


BEOVOX 3702 

• Sistema a 3 altoparianti 

• Potenza d’uscita: 40 W continui, 75 W musicali 

• Impedenza: 4 fi 

• Dimensioni: 500 X 250 X 250 

IN VENDITA PRESSO I MIGLIORI RIVENDITORI 

Richiedete cataloghi a: 

FURMAN S.p.A. - VIA FERRI 6 - 20092 CINISELLO B. 
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SCATOLE 
DI MONTAGGIO 
PER 

RADIOAMATORI 


11 m «IH 


UK 590 


ROS - METRO 

Questo strumento consente di misurare, in pochi secondi, ii 
rapporto di onde stazionarie in modo da risolvere i problemi re¬ 
lativi aH'adattamento dell'antenna e della relativa linea di disce¬ 
sa che fa capo al trasmettitore. 

Impedenza: 52 fi - Gamma di frequenza: 3 150 MHz - Sensi¬ 

bilità deM'apparecchìo regolabile in continuità. 


UK 385 




WATTMETRO R.F. 

Realizzato con criteri di estrema semplicità e funzionalità. 
Consente un’accurata misura della potenza d’uscita dei tra¬ 
smettitori. Strumento indicatore ad ampia scala per una più 
facile lettura. 

Impedenza: 52 n 

Gamme di frequenza; 26 -h 30 MHz; 144 ^ 146 MHz. 


UK 850 






TASTO ELETTRONICO 

Può cómandare qualsiasi tipo di trasmettitore radiotelegrafico. 
Doppio comando per la velocità di emissione: LO 5 12 

parole/min.: HI 12 -h 40 parole/min. Comandi per regolare la 
velocità dei punti rispetto a quella delle linee. Oscillatore audio 
incorporato con intensità regolabile - Alimentazione: 220 Vc.^. 


» • • 




UK 370 


AMPLIFICATORE LINEARE R.F. 

L'UK 370 è adatto ad essere accoppiato a trasmettitori per 
radioamatori funzionanti nella gamma dei 26,5 -i- 30 MHz allo 
scopo di soddisfare la particolare esigenza di una maggior 
potenza di emissione. 

Potenza max a R.F. (con 2,5 W di eccitazione): 30 W 

Potenza minima di eccitazione: 0,7 W 

Impedenza d’ingresso e d’uscita: 50 fi - Alimentazione; 220 Vc.a, 


ALIMENTATORI - APPARECCHIATURE B.F. - ACCESSORI PER STRUMENTI MUSICALI 
- APPARECCHIATURE PER RADIOAMATORI, C.B. E RADIOCOMANDO - CARICA 
BATTERIE - LUCI PSICHEDELICHE - STRUMENTI - TRASMETTITORI FM - SINTONIZ¬ 
ZATORI - RADIO-TV 


LE SCATOLE DI MONTAGGIO AMTRON SONO DISTRIBUITE IN ITALIA DALLA G.B.C. 












LASER ECONOMICO 
A STATO SOLIDO 


a cura di R. MASINl 


robabilmente il laser è il 
più interessante dispositivo 
elettro-ottico oggi esistente. 
Sebbene molti sperinientatori, tec¬ 
nici ed appassionati abbiano in 
passato desiderato di possederne 
uno per i loro esperimenti, il suo 
costo abbastanza elevato ha impe¬ 
dito loro di realizzare questo sogno. 
Attualmente, tuttavia, con una spe¬ 
sa relativamente modesta, qualun¬ 
que appassionato di elettronica può 
costruirsi il suo generatore di im¬ 
pulsi laser. 

Il prezzo molto contenuto del 
diodo laser a semiconduttore (in 
aggiunta naturalmente al prezzo del 
generatore di impulsi) rendono 
questo progetto alla portata di tutti 
gli hobbisti. 

Per il corretto funzionamento a 
temperatura ambiente, i diodi laser 
a semiconduttore oggi in commer¬ 


cio richiedono un impulso molto 
breve di corrente elevata. La corren¬ 
te deve essere alta per stimolare i 
processi di natura atomica che si 
verificano nel laser in funzione, e 
Pimpulso deve essere breve per evi¬ 
tare che il minuscolo semicondutto¬ 
re, che costituisce il laser, si bruci. 

Questo generatore di impulsi 
sfrutta una tecnica abbastanza dif¬ 
fusa per generare impulsi brevi e di 
corrente elevata, scaricando un con¬ 
densatore attraverso un SCR. Nello 
schema riportato nella fig. 1, si 
nota che un oscillatore ad una so¬ 
la giunzione fornisce gli impulsi di 
scatto alla porta di un SCR ad alta 
tensione. La frequenza degli impul¬ 
si, viene regolata da R2. 

Nel tempo che intercorre fra gli 
impulsi del circuito a transistore u- 
nigiunzione, il condensatore C7 si 
carica attraverso R5 ed R6. 


Quando la gate delPSCR viene 
raggiunta dagli impulsi di scatto, C7 
si scarica attraverso TSCR, R7 ed 
il diodo laser. R7 è un resistore da 
1 n che permette alla corrente di 
picco, passante attraverso il laser 
durante un impulso di scarica, di 
essere controllata accuratamente. Il 
potenziometro R5 viene usato per 
regolare questa corrente in maniera 
tale da non superare i valori di im¬ 
piego della corrente di picco del la¬ 
ser. 

Riassumendo il funzionamento 
delPunità; il ritmo di ripetizione 
può essere aumentato fino a più di 
500 Hz, prima che la corrente di 
picco cominci a cadere (a causa del 
tempo di carica di C7) e la corren¬ 
te di picco può essere regolata da 
zero a circa 40 A. L'ampiezza dello 
impulso è di soli 200 ns. 
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Fig. 1 - Schema elettrico del generatore di impulsi. Il circuito di scarica si trova 
nelVarea con fondo grigio. Tenere tutti i conduttori il più corti possibile per 
assicurare un buon funzionamento alVunità. 


COSTRUZIONE 

La costruzione del generatore di 
impulsi laser è relativamente sem¬ 
plice, ma si devono prendere molte 
precauzioni per ottenere dei buoni 
risultati. Parleremo di esse più a- 
vanti. Per prima cosa occorre sce¬ 
gliere i componenti necessari ed in¬ 
stallarli su di un supporto preforato 
di 50 X 125 mm come illustrato nel¬ 
la foto della disposizione interna 



Fig. 2 - Disposizione dei morsetti e del 
connettore sul pannello. 


delPunità. La maggior parte dei va¬ 
lori dei componenti non è critica 
e si possono operare delle sostitu¬ 
zioni, specialmente nella sezione ali- 
mentatrice, purché le giuste tensioni 
vengano fornite al circuito. 

L’alimentatore d’alta tensione do¬ 
vrebbe fornire almeno 300 V in 
c.c. e l’alimentatore di bassa ten¬ 
sione almeno 15 Vc.c.; con i valori 
dei componenti indicati nello sche¬ 
ma del circuito, gli alimentatori di 
alta e bassa tensione forniscono ri¬ 
spettivamente 380 V e 19 V. Quat¬ 
tro componenti sono critici ed i loro 
valori non dovrebbero essere asso¬ 
lutamente cambiati. 

Essi sono rSCR (Q3), C7, R7 e 
D5. L’SCR è stato scelto accurata¬ 
mente per svolgere la sua funzione. 
C7 assicura che l’impulso sia il più 
largo possibile senza che questo 
danneggi il laser. Non si deve as¬ 
solutamente aumentare il suo valo¬ 
re. R7 è di solo 1 n e deve essere 
inserito nel circuito per calibrare 
il generatore di .impulsi. 

Rimuovendo R7 può accadere che 
il laser riceva molta più corrente 
di quanto sia lecito. D5 è destinato 
ad evitare possibili variazioni di 
corrente. 

Diodi diversi da quello specifica¬ 
to in figura non possono eseguire 
questa funzione in modo appropria¬ 
to e permetterebbero al laser di ri¬ 
cevere correnti inverse che lo po¬ 
trebbero danneggiare. Poiché i laser 
a semiconduttore non gradiscono 


correnti eccessive, impulsi più am¬ 
pi di qualche centinaio di nanose¬ 
condi e correnti inverse, ci si deve 
attenere scrupolosamente ai valori 
specificati per questi quattro com¬ 
ponenti. 

Ciò premesso occorre installare i 
componenti sul supporto, usando 
una disposizione identica o simile 
a quella riportata in fotografia. Oc¬ 
corre altresì effettuare un cablaggio 
diretto ed impiegare tubetti isolanti 
dove esiste la possibilità di corto¬ 
circuiti. L’isolamento è particolar¬ 
mente importante nel circuito d’ali¬ 
mentazione. 

Alla fine occorre tagliare i con¬ 
duttori di tutti i componenti eccet¬ 
to quelli di R7. I conduttori di R7 
verranno più tardi collegati ad un 
terminale per il controllo della cor¬ 
rente. Vi è da notare, inoltre, che 
D5 non è installato sullo stesso sup¬ 
porto che accoglie gli altri compo¬ 
nenti. 

Le modalità di installazione di 
D5 verranno considerate più avan¬ 
ti, La parte più importante del cir¬ 
cuito è quella in cui sono situati i 
quattro componenti di cui abbiamo 
discusso in precedenza. Poiché essi 
costituiscono il circuito di scarica 
dell’impulso, SCR, C7, R7 e D5 de¬ 
vono essere montati il più vicino 
possibile l’uno all’altro. Una lun¬ 
ghezza eccessiva dei conduttori 
vuol dire maggiore induttanza e le 
correnti e le ampiezze degli im¬ 
pulsi qui usate creerebbero oscilla¬ 
zioni parassite transitorie con in¬ 
duttanze misurate in nanohenri. Co¬ 
me già detto in precedenza, ciò può 
essere pericoloso per il diodo laser. 

Quando il montaggio ed i colle¬ 
gamenti dei componenti sono sta¬ 
ti completati occorre confrontare 
quanto si è fatto con lo schema del 
circuito e le foto assicurandosi che 
non vi siano errori o cortocircuiti. 
Assicurarsi inoltre che tutti i diodi 
ed i condensatori siano stati instal¬ 
lati osservando la giusta polarità. 
Quindi mettere da parte il suppor¬ 
to con i componenti e preparare il 
contenitore. 

Il prototipo del generatore di im¬ 
pulsi illustrato nelle fotografie è 
alloggiato in un contenitore di 130x 
xl55x80 mm. 

Un simile contenitore è ideale 
per alloggiare il generatore di im- 
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pulsi soprattutto se è già verniciato 
e provvisto dei piedini di gomma. 
Tuttavia, qualunque contenitore 
può essere usato, purché funzio¬ 
nale. 

Preparare il suddetto contenitore 
praticandogli opportuni fori per il 
trasformatore, i comandi, i termi¬ 
nali d’uscita. Praticare un foro an¬ 
che sul retro per il cordone di rete. 
Inserire un passacavo di gomma nel 
foro per evitare che il cordone si 
logori, ed inserire il cordone stesso. 
Eseguire un nodo a qualche centi- 
metro dall’estremità del cavo e sal¬ 
darne un capo ad uno dei terminali 
del trasformatore. Avvolgere accu¬ 
ratamente la connessione con del 
nastro isolante per evitare eventua¬ 
li corti circuiti ed i rischi di scos¬ 
sa. L’altro capo del cordone verrà 
saldato all’interruttore generale. 

Quindi, montate il trasformatore 
con viti ed installate i comandi ed 
i terminali d’uscita. La rimanente 
parte del cablaggio è facile da ese¬ 
guire. Collegare i terminali del tra¬ 
sformatore al resto del circuito pre¬ 
cedentemente realizzato, prestando 
attenzione al secondario d’alta ten¬ 
sione e al secondario di bassa ten¬ 
sione. Attenzione a non confonder¬ 
li, altrimenti brucerà sicuramente 
qualche diodo! 

E’ una buona idea tagliare i con¬ 
duttori a lunghezza conveniente, ma 
in modo che non siano troppo cor¬ 
ti. Quindi, collegare il rimanente 
terminale dell’interruttore al termi¬ 
nale del trasformatore e montare i 
due potenziometri. Se i fori dei 
morsetti serrafilo per il diodo la¬ 
ser saranno stati eseguiti attenendo¬ 
si a quanto illustrato nella figura 2, 
il terminale di catodo dell’SCR do¬ 
vrebbe essere adiacente o comun¬ 
que molto vicino alla porta da sal¬ 
dare del morsetto di destra quando 
il supporto dei componenti viene 
installato. Se ciò si verificherà, sarà 
possibile saldare il catodo diretta- 
mente al morsetto. Si preferisce fa¬ 
re così, perché ciò permette di te¬ 
nere il conduttore il più corto pos¬ 
sibile. L’altro morsetto verrà colle¬ 
gato a massa con un filo della lun¬ 
ghezza di 25 mm. 

Quando i morsetti d’uscita del 
diodo laser sono stati collegati, ta¬ 
gliare ed adattare i conduttori di 
D5, diodo 1N4004, in maniera tale 


Vista interna del ge¬ 
neratore di impulsi la¬ 
ser; la foto mette in 
evidenza il lato com¬ 
ponenti. L'alimentato¬ 
re è visibile sulla de¬ 
stra, mentre i compo¬ 
nenti del generatore 
sono montati a sini¬ 
stra. 



che esso trovi sistemazione fra i 
due morsetti. Saldare il diodo ai ter¬ 
minali dei morsetti in modo tale 
che l’anodo del diodo sia collegato 
al terminale del morsetto a massa. 
La banda bianca ad una estremità 
del diodo si troverà quindi vicina 
al terminale dell’SCR. 

Ora resta da collegare il connet¬ 
tore per il controllo della corrente. 
Se si dispone di un oscilloscopio di 
almeno 15 MHz, proseguire colle¬ 
gando il terminale a massa di R7 
alla massa del connettore e l’altro 
terminale di R7 all’altro collega¬ 
mento del connettore. 

Per comodità, nel prototipo del 
generatore di impulsi si è usato un 
connettore BNC che può essere fa¬ 
cilmente collegato ad un oscillosco¬ 
pio, attraverso un corto cavo. 


Occorue fare attenzione durante 
la saldatura dei terminali di R7 al 
connettore poiché essi sono sotto il 
supporto del circuito che è già sta¬ 
to installato. 

Se non si dispone di un oscillo¬ 
scopio da 15 MHz (o anche di 
più), leggere le istruzioni per la 
regolazione prima di collegare il 
connettore che funge da terminale 
di controllo; si potrà così scegliere 
una delle tecniche di controllo che 
prevedono l’uso di un oscilloscopio 
lento o anche di un voltmetro. 


PROVE DI FUNZIONAMENTO 

Prima di passare alla taratura del 
generatore di impulsi, occorre con¬ 
trollare se funziona in maniera ap- 


Particolare del genera¬ 
tore di impulsi laser 
raffigurante l'SCR sol¬ 
dato direttamente al 
morsetto di destra. Il 
condensatore C7 è po¬ 
sto fra rSCR e VHEP 
240 che nel prototipo 
illustrato sostituisce il 
modello 2N5459. Fra 
i due terminali dei 
morsetti si nota il 
diodo laser. 
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Fig. 3 - Grafico da usarsi quando si im¬ 
piega un normale oscilloscopio per ese¬ 
guire la taratura. 

propriata. Collegare semplicemente 
un pezzo di cavo isolato fra i mor¬ 
setti d’uscita per il diodo laser (non 
usate ancora il diodo laser) e collo¬ 
care una radio vicino all’unità. 
Quando l’interruttore di alimenta¬ 
zione chiude il circuito, si deve udi¬ 
re un ronzio proveniente dalla ra¬ 
dio. Se non si ode nulla, ruotare i 
potenziometri di controllo finché il 
ronzio non sarà udibile. Il suono è 
causato dal campo elettromagnetico 
generato durante la scarica ad alta 
corrente. 

Un’altra semplice prova consiste 
nell’ascoltare il generatore di im¬ 
pulsi attentamente. Quando è in 
funzione, la scarica del condensa¬ 
tore creerà un ronzio ben definito, 
con frequenza dipendente dal ritmo 
di ripetizione ed ampiezza dipen- 



TENSIONE AL CURSORE DEL POTENZIOMETRO 
REGOLATORE DI CORRENTE 

Fig. 4 - Se non si dispone di un oscil¬ 
loscopio, usare questo grafico ed un 
voltmetro a valvola elettronico per la 
regolazione di corrente. 


dente dalla regolazione della cor¬ 
rente. Potrebbe anche accadere di 
dover rimuovere la parte superiore 
del contenitore per udire l’effetto 
generato dal condensatore, ma at¬ 
tenzione a non mettere l’orecchio 
troppo vicino al supporto del cir¬ 
cuito poiché si potrebbe prendere 
una scossa. 

Se queste semplici prove dimo¬ 
strano che il generatore di impulsi 
non funziona, controllare nuova¬ 
mente tutto il cablaggio ed i com¬ 
ponenti. Prestare particolare atten¬ 
zione ai circuiti di alimentazione e 
evitare dei possibili cortocircuiti. 

Usare un voltmetro per controlla¬ 
re l’uscita dei circuiti di alimenta¬ 
zione. Si può anche usare un oscillo¬ 
scopio per controllare il generatore 
di impulsi con transistore unigiun- 
zione collegandolo alla gate dello 
SCR e alla massa (impulsi a den¬ 
te) ed al condensatore C7 (onda a 
dente di sega ad alta tensione). 

TECNICHE DI REGOLAZIONE 

Quando il generatore di impulsi 
laser è in funzione, deve essere ta¬ 
rato per evitare che un’eccessiva 
corrente venga accidentalmente ap¬ 
plicata ad un diodo laser in prova. 
Dapprima, assicurarsi che i poten¬ 
ziometri per la regolazione della 
corrente e del ritmo di ripetizione 
siano collegati in maniera tale che 
ruotandoli completamente a sinistra 
si abbia la corrente più bassa ed U 
più basso ritmo di ripetizione. 

Questo controllo è facilmente e- 
seguibile con la prova della radio. 

Il ritmo di ripetizione è facil¬ 
mente udito come ronzio o come to¬ 
no e più alta è la corrente più forte 
è il tono. 

Si possono usare tre sistemi per 
tarare il generatore ed essi verran¬ 
no descritti in ordine decrescente di 
attendibilità. Il primo ed il migliore 
prevede l’impiego di un oscillosco¬ 
pio da 15 MHz od anche più. Il ge¬ 
neratore può venire rapidamente ed 
accuratamente tarato per mezzo del 
resistore da 1 D di cui si era par¬ 
lato in precedenza. Collegare sem¬ 
plicemente il terminale di controllo 
(Jl) all’oscilloscopio, inserire un 
diodo laser nei terminali d’uscita 
(facendo attenzione ad osservare la 
polarità; il terminale catodico dello 


SCR va all’anodo del diodo laser) 
e con entrambi i potenziometri di 
controllo ruotati completamente a 
sinistra inserire l’interruttore di ali¬ 
mentazione. 

Fare avanzare il comando RE- 
PETITION RATE (ritmo di ripeti¬ 
zione) fino ad ottenere un ritmo di 
impulsi di qualche centinaio di 
Hertz (usare il sistema della radio 
e giudicare oppure collegare lo 
oscilloscopio alla gate dell’SCR per 
regolare il ritmo di ripetizione) e 
con molta lentezza ruotare il co¬ 
mando per la corrente. 

Con l’oscilloscopio regolato ad 
una velocità di spazzolamento di 
circa 100 ns (0,1 ps) per divisione 
e ad una ampiezza verticale di cir¬ 
ca 2 V per divisione, cominciare a 
controllare l’impulso di corrente. 

Occorrerà qualche minuto prima 
di visualizzare l’impulso ma, rego¬ 
lando il livello dell’impulso di so¬ 
glia (accertarsi di regolarlo sul ne¬ 
gativo) si otterrà un impulso dj 200 
ns molto chiaro. 

Attenzione: poiché durante la ta¬ 
ratura si impiega un diodo laser, 
evitare di applicare troppa corrente. 
Il diodo laser economico indicato 
nell’elenco dei componenti, un RCA 
modello 40858, può funzionare con 
una corrente di 25 A ma alcuni 
diodi laser devono funzionare a li¬ 
velli molto più bassi. 

Non avanzare il comando CUR- 
RENT (corrente) per più di un ter¬ 
zo di giro quando si vuole visua¬ 
lizzare l’impulso laser per la prima 
volta usando un diodo 40858. Se 
l’impulso non diviene visibile, lo 
oscilloscopio non sta funzionando 
in maniera corretta. Quando l’im¬ 
pulso è correttamente visualizzato 
sull’oscilloscopio, calibrate il po¬ 
tenziometro di controllo della cor¬ 
rente praticando dei piccoli segni 
ad intervalli di un ampère. Secondo 
la Legge di Ohm la corrente è il 
quoziente fra la tensione e la re¬ 
sistenza. Poiché la resistenza in 
questo caso è di 1 fì, l’ampiezza 
dell’impulso visualizzato sull’oscil¬ 
loscopio in volt è uguale all’am¬ 
piezza della corrente. 

Se non si dispone di un oscillo¬ 
scopio veloce, si può regolare il ge¬ 
neratore di impulsi con qualunque 
oscilloscopio avente una regolazio¬ 
ne di tensione tarata per la traccia 


494 


APRILE — 1973 









BPS6à3y1l 




REVOX All Mklll: 

l’ambasciatore dell’alta fedeltà 

1 THORENS TD 125 Mkll 

-1 il professionista 

t _ } 2 ELA 43-18: 

- ^-rT't l’esperto in filodiffusione 


3 ELA 94-05: 

la potenza occulta 

4 ELA 39-16: 

il portavoce fedele 


Presentati in Italia dalla: 

SOCIETÀ’ ITALIANA TELECOMUNICAZIONI SIEMENS s.p.a 


Per infQrmajÉjtinì scrìverò si SFS-Caselia Postale n. 3B01 - 20100 Milano 







verticale. Quasi tutti gli oscillosco¬ 
pi, eccetto quelli molto economici, 
possiedono una regolazione di ten¬ 
sione calibrata. Per eseguire la ta¬ 
ratura collegare Poscilloscopio al 
lato positivo di C7 ed alla massa ed 
osservare la curva di carica del con¬ 
densatore. La sua ampiezza salirà 
fino a 300 V e oltre, a seconda del¬ 
la regolazione del controllo di cor¬ 
rente (ricordare gli avvertimenti 
detti prima e iniziare la regolazione 
dei valori di corrente prossimi allo 
zero e fermarsi al massimo valore 
compatibile con il buon funziona¬ 
mento del diodo laser). 

Ciò fatto, usando il grafico illu¬ 
strato nella figura 3, segnare le u- 
scite della corrente ad intervalli di 
un ampère. E’ importante notare 
che questo grafico è valido solo 
mando il generatore di impulsi vie- 
le usato con un diodo laser inserito 
nel circuito (non un filo) e che 


ELENCO DEI COMPONENTI 


RI 


5100 fi ■ 1/2 W 

R2, R5 


potenziometri da 1 Mfl 

R3 

= 

10 kn - 1/2 W 

R4 

= 

24 n ■ 1/2 W 

R6 

— 

33 kn ■ 1 W 

*R7 

= 

1 n - 1/2 w 

Cl, C2 

= 

8 |iF -450 V 

C3, C4 


50 |iF ■ 50 V 

C5 

= 

0,1 iiF - 50 V 

C6 

= 

0,047 tiF ■ 400 V 

*C7 


0,02 uF - 600 V 

DI, D2 

= 

diodi HEP58 
o equivalenti 

D3, D4 

= 

diodi 1N916 
o equivalenti 

“^D5 


diodo 1N4004 oppure 
1N4007 

D6 

= 

diodo Laser (v. ^esto) 

II 

= 

connettore da pannello 
BNC 

J2 

= 

morsetto isolato rosso 

J3 

= 

morsetto isolato nero 

Q1 


transistore unigiunzione 
2N2647 ad una sola 
giunzione 

Q2 


transistore 2N3439 
(RCA) oppure HEP240 
(Motorola) 200 ■ 400 V 

■^Q3 


diodo controllato 
al silicio 2N4172 SCR 
(Motorola) 

SI 


interruttore a levetta 
unipolare 

TI 


trasformatore 
di alimentazione: 
primario 220 V; 
secondario 125 V e 6,3 V 


I componenti contrassegnati dallo 
asterisco non devono essere asso¬ 
lutamente cambiati (vedi testo). 



Impulso di uscita del laser su di un 
oscilloscopio. La velocità di spazzola- 
mento è di 100 ns per divisione e Vam- 
piezza è di 5 V o A per divisione. 

viene tracciato usando il prototipo 
del generatore di impulsi che im¬ 
piegava componenti con i valori 
specificati nell’elenco dei compo¬ 
nenti. Sebbene questa regolazione 
non sia accurata come quella effet¬ 
tuata con un oscilloscopio è tutta¬ 
via valida quasi per ogni applica¬ 
zione. Infatti, se non è disponibile 
un oscilloscopio è una buona nor¬ 
ma quella di collegare il terminale 
di controllo della corrente al con¬ 
densatore ed alla massa invece che 
al resistere da 1 12 (tuttavia non si 
dovrà rimuovere il resistere da 1 
fi). Inoltre, il grafico sarà sempre 
di facile consultazione se sarà rita¬ 
gliato ed incollato sul retro del con¬ 
tenitore. 

Un terzo metodo di taratura può 
essere usato dallo sperimentatore 
che non possiede nessun tipo di 
oscilloscopio. Per questa procedura 
occorre un voltmetro ed il grafico 
illustrato nella fig. 4. Collegare il 
misuratore al cursore del potenzio¬ 
metro di controllo CURRENT ed 
alla massa controllando la tensione 
quando il potenziometro viene ruo¬ 
tato lentamente. Usare il grafico per 
segnare la corrente in ampère. 


SCELTA DI UN DIODO LASER 

Un diodo laser molto economico 
ideale per questo generatore di im¬ 
pulsi è TRC^A 40858. Questo laser 
emette una potenza ottica di picco 
di almeno 3 W alla massima corren¬ 
te nominale che è di 25 A. 

Con una spesa maggiore si pos¬ 
sono acquistare dei diodi di mag¬ 
gior potenza. Ad esempio, il 40862 
è in grado di emettere 10 W a 40 A. 


Oltre alla RCA laser a semicon¬ 
duttore sono prodotti dalla Laser 
Diode Laboratories - 205 Forrest 
Street - Metuchen, NJ 08841 e dal¬ 
la Texes Instruments, Ine. 

Quando scriverete, richiedete 
principalmente i dati ed i costi. Al¬ 
cuni laser possono essere ordinati 
rivolgendosi semplicemente al vo¬ 
stro fornitore di zona. 


APPLICAZIONI 

Poiché il raggio emesso da quasi 
tutti i laser a semiconduttore in 
commercio è invisibile all’occhio u- 
mano, le applicazioni appaiono ov¬ 
vie. Questi laser non trovano rivali 
per ciò che riguarda il loro impie¬ 
go in dispositivi antifurto invisibi¬ 
li, in apparecchiature di comunica¬ 
zione ottica a lungo raggio, nella fo¬ 
tografia IR (infrarossa) a breve 
portata, nella illuminazione IR, in 
interferometria, ed in moltissimi 
campi di sperimentazione. Il radar 
ottico è una ulteriore applicazione. 

NORME DI SICUREZZA 

Sebbene i laser a semiconduttore 
qui usati hanno potenze medie di 
uscita molto inferiori a quella di 
una comune lampadina, la potenza 
di uscita di picco può essere misu¬ 
rata in watt. Non si conoscono ca¬ 
si in cui rocchio abbia subito qual¬ 
che offesa per aver osservato un 
laser a diodo a breve distanza, ma 
è necessario adottare ugualmente 
queste semplici precauzioni: 

1 - Non guardare direttamente nel 
laser da breve distanza. Poiché la 
apertura del raggio è di circa 20"^, 
aumentando la distanza del laser si 
riduce notevolmente la quantità di 
luce che può entrare nell’occhio. 

2 - Se si usa una lente per collimare 
il raggio laser, evitare di guardare 
nella lente. Con un diodo laser si 
può usare semplicemente anche una 
sola lente per produrre un raggio 

di o,r. 

3 - Evitare di puntare il laser con¬ 
tro superfici riflettenti. 

4 - Avvertire le altre persone pre¬ 
senti nella zona quando il laser è 
in funzione. 
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AMPLIFICATORI 

AUDIO 


CON I NUOVI TRANSISTORI AL SILICIO 
a cura di PETERS/CASCIANINI A BASE EPITASSIALE BD 433/BD 438 


transistori BD433...BD438 
sono al silicio e realizzati 
con la tecnica della base 
epitassiale; il contenitore, partico¬ 
larmente adatto per medie potenze, 
è di plastica (SOT-32). La nuova 
tecnologia della base epitassiale, u- 
nitamente alle particolari proprietà 
dei contenitori in plastica tipo 
SOT-32, offre i seguenti vantaggi: 

— elevata dissipazione di potenza 

— eccellente caratteristica di «se¬ 
conda rottura» (second break- 
down) 

— elevati picchi di corrente 

— ottimo comportamento alle fre¬ 
quenze audio. 

Questi tr^ansistori possono essere 
forniti per 'stadi finali audio con 
potenze di uscita fino a 15 W co¬ 
me coppie complementari. 

Le caratteristiche principali di 
questi transistori con riferimento ai 
tre impieghi che vengono descritti 
in questo articolo, sono state rias¬ 
sunte nella tabella L 



STADIO FINALE 

DI UN AMPLIFICATORE 

FUNZIONANTE 

CON TRANSISTORI BD433/434 

I transistori BD433 e BD434 so¬ 
no stati sviluppati per venire in¬ 
contro alTattuale tendenza del mer¬ 
cato di impiegare transistori finali 
al silicio anche nelle autoradio. In- 


Vengono descritti tre amplifi¬ 
catori di potenza di cui il pri¬ 
mo adatto per autoradio. I 
transistori impiegati nello sta¬ 
dio finale sono le coppie eom- 
plementart BD433/434 (per 
autoradio 6 W/4 fi) BD 
435/436 (amplificatore audio 
da 10 W/4 n) e BD 437/438 
(amplificatore audio da 15 
W/8 n ). 


fatti, grazie al «basso ginocchio» 
e ai particolari valori delle tensioni 
base-emettitore (Vbe), sono parti¬ 
colarmente adatti per questo im¬ 
piego. 

In fig. 1 è riportato lo schema 
di un amplificatore per autoradio 
equipaggiato nello stadio finale con 
la coppia di transistori complemen¬ 
tari BD43 3/434. Questo circuito 
può fornire una potenza di uscita di 
6 W su un carico di 4 Ct, oppure di 
8 W in un carico di 2 H (costitui- 



Fig. 1 - Schema elettrico deWamplificatore audio da impiegare in un’autoradio. 
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TABELLA I - Caratteristiche principali dei transistori impiegati 



BD433/434 

BD435/436 

BD437/438 

Applicazione 

principale 

6 W 

Stadio finale 
autoradio 

10 W 

Stadio finale 
audio 

15 W 

Stadio finale 
audio 

VcEO 

22 V 

32 V 

45 V 

IcM 

7 A 

7 A 

7 A 

hpE (le = 2 A) 

> 50 

> 50 1 

> 40 

hpE (le = 3 A) 

— 


> 30 

Tj max 

150 “C 

150 “C 

150 "C 

Rth j-a 

3,5 “C/W 

3,5 “C/W 

3,5 "C/W 

P,0t (Tan^b = 25 ‘’O 

36 W 

36 W 

36 W 

ft 

> 3 MHz 

> 3 MHz 

> 3 MHz 



Fig. 2 - Distorsione in funzione della potenza di uscita. 

Curva tratteggiata f = 1 ^Hz, Vb = 14 V, Rl = 2 Cì 

Curva a tratto pieno f = 1 kHz, Va = 14 V, Rl = 4 H 



Fig. 3 - Corrente di riposo dei transistori finali deWamplificatore per autoradio in 
funzione della temperatura ambiente. 


to cioè da due altoparlanti da 4 
in parallelo). 

La resistenza termica complessi¬ 
va richiesta (Rth j-a) di 26,5 °C/W 
per ciascun transistore finale fa in 
modo che la massima temperatura 
alla giunzione Tj max non venga su¬ 
perata nelle peggiori condizioni di 
funzionamento (Vb = 16 V) con 
un carico dì 2 Ct alla temperatura 
ambiente T amb di 60 ^C. 

Un dissipatore di calore costitui¬ 
to da una piastra di alluminio an¬ 
nerito, montato verticalmente e con 
dimensioni di 30 x 40 x 2 mm, è 
in grado di fornire una resistenza 
termica tra dissipatore e ambiente 
(Rth h-a di 22 °C/W). Per assicu¬ 
rare un ottimo trasferimento di ca¬ 
lore fra la base di montaggio del 
transistore e il dissipatore di calore 
si raccomanda di inserire, tra cia¬ 
scun transistore finale e i relativi 
dissipatori di calore, quelle «paste» 
(per es. grasso al silicone) che age¬ 
volano il trasferimento del calore. 
Il transistore pilota BC328 non ri¬ 
chiede alcun dissipatore di calore 
esterno; occorre soltanto che il ter¬ 
minale del collettore risulti in stret¬ 
to contatto con 1 cm^ di rame del 
circuito stampato. 

Un circuito di stabilizzazione fa 
in modo che il valore stabilito dalla 
corrente di riposo (Ico) dei transi¬ 
stori finali (10 mA) rimanga inal¬ 
terato entro un vasto campo di va¬ 
riazione della temperatura ambien¬ 
te (e precisamente tra —20 e +70 
°C). La stabilità termica è assicu¬ 
rata senza bisogno di ricorrere al- 
rinserimento di resistori di emetti¬ 
tore in serie nello stadio finale. 

Nel caso di forte sovrapilotaggio 
e carico complesso, i transistori di 
uscita sono costretti a lavorare nella 
porzione ad elevato livello di ener¬ 
gia della loro caratteristica le — Vce. 
Se la tensione Vb è 16 V e il carico 
complesso ha una induttanza di 1 
mH, il circuito può sopportare facil¬ 
mente queste condizioni di sovra¬ 
pilotaggio, 

I terminali di uscita possono es¬ 
sere posti in cortocircuito senza in¬ 
correre nel pericolo che i transistori 
finali vengano danneggiati. 

Altro vantaggio non trascurabile 
di questi transistori con base epi¬ 
tassiale è che essi non possono es¬ 
sere danneggiati nel caso di appli- 
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cazione accidentale di una tensione 
di alimentazione con polarità inver¬ 
tita. 

Le prestazioni di questo amplifi¬ 
catore finale per autoradio' sono ri¬ 
portate nella tabella 2. 


AMPLIFICATORI AUDIO 
CON POTENZA DI USCITA 
RISPETTIVAMENTE 
DI 10 E 15 W EQUIPAGGIATI 
CON I TRANSISTORI 
BD435/436 E BD437/438 

Il circuito di questi due ampli¬ 
ficatori rispettivamente da 10 e da 
15 W è riportato in fig. 4; struttu¬ 
ralmente è identico per entrambi; 
differisce per Tuno e Taltro ampli¬ 
ficatore soltanto per il differente 



Fig. 4 - Schema elettrico degli amplificatori con potenza di uscita rispettivamente 
di 10 W e 15 W. 


TABELLA II - Prestazioni dei tre amplificatori descritti 




Potenza di uscita degli amplificatori 

6 W - 4 n 

10 W - 4 n 

15 W - 8 0 


Tensione di alimentazione nominale 
a pieno carico 

14 

24 

36 

V 

in assenza di carico 

-— 

28,2 

42 

V 

Valore nominale della corrente continua 
per i transistori 

TRi 

0,8 

1,6 

1,6 

mA 

TR 2 

50 

88 

72 

mA 

TR 3 -TR 4 

10 

10 

10 

mA 

Assorbimento in c.c. alla massima potenza 

580 

850 

710 

mA 

Sensibilità d’ingresso 

20 (Po = 5 W) 

300 (Po = 10 W) 

360 (Po = 15 W) 

mV 

Impedenza d’ingresso 

20 

75 

100 

kD 

Impedenza d’uscita 

— 

0,19 

0,15 

n 

Fattore di tensione di controreazione 1 

16 

38 

43 

dB 

Rapporto segnale/disturbo 
(con riferimento a Po = 50 mW) 

^ 15 

^ 75 

^ 75 

dB 

Potenza di uscita 

alla f = 1 kHz, diot = 1% 


^ 10 

^ 15 

W 

alla f = 1 kHz, dtot = 10% 

^ 6 


— 

w 

alla f = 1 kHz, dtot = 10% 

(Rl = 2 fì, valore tipico) 

8 

— 

— 

w 

Distorsione per intermodulazione a Po max 

— 

3,4 

0,8 

% 

Risposta di frequenza ( — 3 dB) 

100-12000 

30-30000 

30-30000 

Hz 

Resistenza termica (Rih h-a) per T 2 

— 

42 

33 

“C/W 
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Fig. 5 - Distorsione armonica complessiva delVamplificatore audio da 10 W in 
funzione della potenza di uscita. Curva a tratto e punto = 40 Hz; curva a tratto 
continuo = 1 kHz; curva tratteggiata = 12,5 kHz. 



curva a tratto pieno = 1 kHz; curva tratteggiata — 12,5 kHz. 


valore dei componenti e dei transi¬ 
stori impiegati. 

L’amplificatore con potenza di 
uscita di 10 W impiega infatti nello 
stadio finale la coppia di transisto¬ 
ri complementari BD435/436, men¬ 
tre Tamplificatore con potenza di 
uscita di 15 W impiega nello stes¬ 
so stadio la coppia complementare 
BD437/438. 

L’AMPLIFICATORE 
CON POTENZA D’USCITA 
DA 10 W 

Questo amplificatore può fornire 
una potenza di uscita di 10 W su 
un carico di 4 purché la tensione 
di alimentazione sotto carico, man¬ 
tenga il valore di 24 V; questo è 
infatti il valore che deve avere la 
tensione di alimentazione a pieno 
carico mentre il valore di 28,2 V è 
il valore della tensione di alimenta¬ 
zione a vuoto. La dissipazione dei 
transistori finali nelle loro peggiori 
condizioni di funzionamento è 5 W, 
e di conseguenza una massima tem¬ 
peratura ambiente Tamb di 45 °C 
richiederà una resistenza termica 
complessiva (Rth j-a) di 21 °C/W 
per transistore oppure di 16,5 
“C/W per il dissipatore di calore 
(la minima superficie del dissipato¬ 
re di alluminio annerito, montato 
verticalmente, è di 15 cm^ con spes¬ 
sore di 2 mm.). Anche in questo 
caso si raccomanda di applicare tra 
i transistori finali e relativi dissipa¬ 
tori di calore sostanze buon condut¬ 
trici di calore (grasso al silicone). 


ELENCO COMPONENTI 

10 w - 4 a 

15 W 

- 8 a 

10 w ■ 4 a 

15 W ■ 8 a 

RI = 100 kn 

120 

ka 

C3 = 

330 |iF/16V 

220 mF/25V 

R2 = 150 ka 

180 

ka 

C4 = 

100 nF 

100 nF 

R3 = 39 a 

27 

a 

C5 = 

6,8 nF 

6,8 nF 

R4 = 22 ka 

47 

ka 

C6 = 

100 ^F/25V 

100 1M.F/25V 

R5 = 820 a 

620 

a 

C7 = 

10 nF 

10 nF 

R6 = 820 a 

820 

a 

C8 = 

100 nF 

100 nF 

R7 = 220 a 

220 

a 

C9 = 2200 |iF/25V 

2200 uF/25V 

R8 = 100 a 

200 

a 




R9 = 47 a 

82 

a 




RIO = 0,33 a 

0,47 

a 

TRI = 

BC149 

RC149 

RII = 0,33 a 

0,47 

a 

TR2 = 

BD136 

BD136 

R12 =10 a 

10 

a 

TR3 = 

BD435 

BD437 




TR4 = 

BD436 

BD438 

CI = 150 nF 

150 nF 

TR5 = 

BC148 

BC148 

C2 = 10 |iF/63V 

10 nF/63V 

fusibile 

= 1 A 

0,8 A 


L’AMPLIFICATORE 
DA 15 W DI USCITA 

Questo amplificatore può for¬ 
nire 15 W di potenza di uscita su 
un carico di 8 CL. La dissipazione 
dei transistori finali funzionanti nel¬ 
le peggiori condizioni ammissibili 
ha il valore di 5,8 W, e di conse¬ 
guenza, è richiesta una resistenza 
termica complessiva (Rth h-a) di 
13,5 '°C/W (ottenibile con una pia¬ 
stra di alluminio annerito ^ montata 
verticalmente con superficie di 23 
cm^ e spessore di 2 mm). Le presta¬ 
zioni di questo amplificatore si pos¬ 
sono vedere nella tabella IL 
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MISURATORE 
DEL LIVELLO 
DI PRESSIONE 
DEL SUONO 


a cura delFlng. M. CERI 




olti lettori interessati alla 
riproduzione di musica de¬ 
vono aver tentato, qualche 
volta, la costruzione di una cassa 
acustica. Quando questo tentativo 
viene coronato da successo, ciò può 
dare molta soddisfazione, in parti¬ 
colare se il progetto della cassa a- 
custica contiene qualche elemento 
di novità per il quale il costruttore 
possa essere ragionevolmente sicu¬ 
ro che nulla di esattamente uguale 
sia mai stato costruito. Sfortunata¬ 
mente Tadattamento di una cassa 
acustica alle caratteristiche del ri- 
produttore di suoni può presentare 
notevoli difficoltà anche per i più 
esperti. 

Un progetto complesso e l'uso di 
diversi altoparlanti collegati, rende, 
ancor più arduo il compito di ot¬ 
tenere suoni puliti. Mentre Torec- 
chio è abbastanza tollerante alle dif¬ 
formità nella risposta di frequenza, 
nel caso esse non siano troppo 
grandi in ampiezza, la presenza di 
picchi di ampiezza non voluta, nella 
curva di risposta di frequenza, è la 
causa indubbia dei «booms», 
«houks» e «squawks» che possono 
rendere i sistemi meno riusciti 
molto sgradevoli aH'ascolto. Se que¬ 
sti disturbi possono essere elimi¬ 
nati o diminuiti con Timpiego giu¬ 
dizioso di materiale di smorzamen¬ 
to posto in modo strategico, o tra¬ 
mite la modifica delle dimensioni 
della cassa armonica, la qualità del 


suono sarà spesso notevolmente mi¬ 
gliorata. 

Le camere acustiche possono a- 
vere una grande influenza sulle pre¬ 
stazioni finali della maggior parte 
dei sistemi di altoparlanti, per il 
fatto che una alterazione della po¬ 
sizione del riproduttore rispetto alle 
pareti e ad altri mobili di grandi di¬ 
mensioni, può spesso alterare no¬ 
tevolmente le sue prestazioni. 


MISURE DI IMPEDENZA 

Se il sistema di altoparlanti è gui¬ 
dato da una sorgente che ha una 
impedenza più alta di quella dello 
altoparlante, e viene alimentata con 
un segnale di frequenza variabile 
da un generatore di segnali A.F., o 
da un disco di prova, si possono i- 
dentificare la frequenza del cono, 
della cassa armonica e talvolta per- 


Otf 



Fig. 1 - Circuito del misuratore del livello di pressione del suono. 
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fino la risonanza del locale, osser¬ 
vando le frequenze alle quali corri¬ 
spondono punte di tensione a c.a. 
ai terminali delFaltoparlante. 

Tuttavia, le punte udibili in una 
uscita sonora non sempre mostrano 
una punta corrispondente nella 
curva di impedenza delTaltoparlan- 
te, e non sempre le sommità della 
curva di impedenza corrispondono 
ad un aumento del livello di uscita 
del suono a quella frequenza, quan¬ 
do l’altoparlante è collegato ad un 
amplificatore con bassa impedenza 
di uscita. 

Per queste ragioni chiunque vo¬ 
glia cimentarsi con la costruzione 
di una cassa acustica viene facilita¬ 
to nel suo compito se dispone di 
uno strumento di misura del suo¬ 
no a risposta uniforme per verifi¬ 
care le prestazioni di ciò che ha 
costruito. 


PROGETTO DEL MISURATORE 
DEL LIVELLO DI PRESSIONE 
DEL SUONO 

La misura del livello del suono 
è un compito complesso persino 
con strumenti elaborati e ambienti 
accuratamente progettati senza eco. 
Qualsiasi strumento semplice usa¬ 
to per ambienti incontrollati proba¬ 
bilmente dà luogo a risultati impre¬ 
cisi e talvolta ingannevoli. (Ciò 
nonostante, le misure fatte alTaper- 
to con Taltoparlante sostenuto a 
circa un metro al di sopra di un 
piano non si allontanano molto dal 
caso dell’ambiente ideale senza 
eco). 

Siamo interessati a misurare la 
uniformità dell’uscita dell’altopar¬ 
lante quando esso viene alimenta¬ 
to con un’onda la cui ampiezza è 
costante. Per questa prova gli stru¬ 
menti di misura devono avere la ri¬ 
sposta più piatta possibile. 

I microfoni per percepire la pres¬ 
sione sono del tipo a cristallo pie¬ 
zoelettrico e si trovano relativamen¬ 
te a buon mercato; possono fornire 
una risposta piatta con una eccellen¬ 
te sensibilità a bassa frequenza. An¬ 
che se hanno delle prestazioni ad 
alta frequenza relativamente limita¬ 


te possiedono una risposta unifor¬ 
me per frequenza nel campo da 15 
Hz a 5 kHz che viene considerata 
adatta agli scopi e alle prove prati¬ 
che fuori del laboratorio. 

Il circuito dello strumento è il¬ 
lustrato in fig. 1. Un microfono a 
cristallo viene utilizzato con un am¬ 
plificatore FET. Per evi tare di deri¬ 
vare il resistore di carico del FET 
un transistore p-n-p Darlington è u- 
sato come successivo stadio ampli¬ 
ficatore. La sezione di misura è co¬ 
stituita da un millivoltmetro a cor¬ 
rente alternata. Un commutatore a 
5 posizioni viene usato per indicare 


1-0 



FREQUENCY ( Hz) 


Fig. 2 - Risposta del misuratore del li¬ 
vello di pressione del suono che utilizza 
il microfono a cristallo. 

la posizione off e 4 livelli di sen¬ 
sibilità. Le sensibilità sono disposte 
secondo i rapporti 1 : 3,2 : IO : 32 
che assicurano una scala in decibel 
di +30, +20, +10 e 0 dB. 

Lo strumento con 1 mA a fondo 
scala serve per le letture; i valori 
dei resistori addizionali sono scelti 
per dare una sensibilità di fondo 
scala di 10, 32, 100 e 320 mV al 
gate del FET. 



Fig. 3 - Curva di risposta nel campo 30 
Hz ~ 2 kHz di un sistema sperimenta¬ 
le di altoparlanti prima e dopo le modi¬ 
fiche. 


Il punto 0 dB è stato scelto arbi¬ 
trariamente come deflessione di me¬ 
tà scala sulla portata più sensibile; 
la scala è stata quindi marcata con 
i valori di +6 dB a —20 dB (con 
il 5% di deflessione). Gli elementi 
del microfono varieranno certamen¬ 
te un poco la sensibilità, ma avendo 
tentato con due fra tre diverse uni¬ 
tà di questo tipo la deflessione a 
metà scala del misuratore corrispon¬ 
de in media alle conversazioni nor¬ 
mali ad una distanza di circa 2 m 
(la terza unità era meno sensibile 
di circa il 50%, ma aveva una mi¬ 
gliore risposta ad alta frequenza). 
Questo livello sonoro è probabil¬ 
mente dell’ordine di --[-55 dB in 
relazione al livello normale 1 kHz o 
dB, della curva Fletcher Munson, e 
ciò concede allo strumento un cam¬ 
po di utilizzazione di circa 35-92 
dB nel livello di pressione sonora. 
La risposta di frequenza dello stru¬ 
mento è stata determinata tramite 
l’uso di un elemento acustico di al¬ 
ta qualità in stretta vicinanza del 
microfono, ma separato da esso da 
uno strato di 0,6 cm di poliuretano 
poroso per minimizzare la risonan¬ 
za della colonna d’aria. La curva 
è riportata alla figura 2. Tutto ciò 
è in accordo con le curve di rispo¬ 
sta per le capsule microfoniche pub¬ 
blicate dai costruttori. 

Come esempio pratico dello stru¬ 
mento, in fig. 3 viene illustrata la 
curva di risposta di una cassa acu¬ 
stica che utilizza una unità di gui¬ 
da per i toni bassi. La curva supe¬ 
riore è la prestazione originale, u- 
tilizzando l’impedenza di entrata, la 
curva inferiore mostra la risposta 
del sistema dopo alcune modifiche 
alle dimensioni della colonna e do¬ 
po l’aggiunta di un materiale smor¬ 
zante adatto. Sebbene la risposta di 
frequenza finale non sia ancora 
piatta come sarebbe auspicabile nel¬ 
le due ottave più basse, la larga e 
insospettata depressione nella regio¬ 
ne fra i 200 e i 400 Hz è stata eli¬ 
minata, e sono state riempite le se¬ 
rie di tracce di assorbimento di ri¬ 
sonanza della colonna, con un mi¬ 
glioramento sensibile delle presta¬ 
zioni del sistema. 

Il prezzo di tale miglioramento 
è una riduzione approssimativamen¬ 
te di 10 dB nella sensibilità totale. 
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a cura del dott. A. RECLA 

SEMPLICE 



GAS 


RIVELATORE DI 


t'impiego sempre più diffuso 
del gas per le varie applica¬ 
zioni domestiche e industria¬ 
li, i generatori di gas tossici 
(per es. j motori a scoppio) 
possono rappresentare dei pe¬ 
ricoli sia per lo scoppio che 
per Tasfissia, L'Installazione 
di un apparecchio che riveli 
il pericolo è più che mai op¬ 
portuno. 



Fig. 1 - Dimensioni del semiconduttore 
sensibile al gas mod. CL-10. 


APRILE ~ 1973 

L 


a denominazione «rivelato¬ 
re di gas» non è del tutto 
esatta. Un rivelatore di gas 
infatti dovrebbe reagire a tutti i gas 
compresa Taria dato che essa è co¬ 
stituita da un miscuglio di gas. 

Il rivelatore di gas, secondo lo 
scopo che intendiamo in questo ar¬ 
ticolo, deve indicare in quale misu¬ 
ra è presente un gas dannoso; in 
questo senso esso costituisce uno 
strumento molto utile. Rivelando ad 
esempio la quantità di monossido 
di carbonio (CO) che sì può for¬ 
mare nelharia a causa di imperfetta 


combustione oppure una miscela di 
gas esplosiva, il rivelatore è in gra¬ 
do di evitare esiti catastrofici. 

Naturalmente un buon rivelatore 
deve poter fornire Tìndicazione del 
pericolo prima che risulti sorpassa¬ 
to il limite di sicurezza; nel nostro 
caso detta indicazione è ottenuta 
con Taccensione dì una lampadina 
rossa. 

11 rivelatore di gas che descrivia¬ 
mo, ricavalo da una nota appar¬ 
sa sulla Rivista olandese Radio 
Bulletin, può funzionare per le 
applicazioni di bordo con un accu- 



Fig. 2 - Schema elettrico completo del rivelatore di gas descritto in questo articolo 
impiegante il circuito integrato SN7415N. 
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Fig. 3 - Vista anienore del prò- 
iotipo. Si noti la piaìstra forata 
per il pàsmgtih delFaria. 


Fig. 4 - Fissaggio del circuito 
stampato al contenitore mediante 
un distanziatore. 
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Fig. 5 - Esploso di montaggio 
del rivelatore di gas. 
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Fig. 6 - Circuito stampato in grandezza naturale visto dal lato rame. 


1 mulatore da 6 V (s'intende che se 
I raccumulatore è di 12 V si può ef¬ 
fettuare una presa suiraccumulatore 
stesso). Nel caso di applicazioni 
domestiche o di stabilimento occor- 
' re un alimentatore che possa eroga- 
I re una corrente di ca. 1 A. 

L'organo centrale deU'apparec- 
j chio è costituito da un semicondut¬ 
tore sensibile al gas. Detto semicon¬ 
duttore in presenza di un gas aven- 
! te una certa concentrazione, è in 
I grado di inserire un segnale elet- 
, trico. Il semiconduttore è costituito 
I da ossidi metallici tipo N, ossia 
I ossido di stagno, di zinco ecc. 

I L'attivazione del semiconduttore 

1 ha luogo mediante due poli in esso 
I incorporati dei quali uno viene por- 
( tato all'incandescenza, mentre l'al- 
I tro si comporta come un anodo, Al- 
I la normale influenza dell’atmosfera 
e col filamento non incandescente 
il semiconduttore possiede una cer¬ 
ta resistenza (fra il filo incande¬ 
scente e l'anodo). 

I Quando il filo viene reso incan¬ 

descente la resistenza aumenta fino 
ad un punto corrispondente all'ini¬ 
zio del funzionamento. Da questo 
1 momento il semiconduttore è in gra- 
i do di misurare le differenti con- 

I centrazioni del gas. 

Il semiconduttore sensibile al gas 
può essere richiesto alla METRO- 
j NIX B.V. - Post Office Box 74. 
j Harderwijk 2970 Holland e viene 
fornito nei seguenti modelli: 
j H-10 - Questo tipo è molto sen- 
I sibile a tutti i gas combustibili. 
Tuttavia la sua applicazione è li¬ 
mitata perché l'azione iniziale è 
molto lunga (ca. 10 min), mentre 
j la stabilità non è così buona come 
j per gli altri tipi. 

BM-10 - Possiede una sensibilità 
media con una buona stabilità. Si 
presta per tutti i tipi di gas infiam- 
I mabili. 

BL-10. Questo tipo grazie alla 
buona stabilità si presta per stru¬ 
menti di misura di precisione. 

, CM-10. E' pressocché uguale al 

j BMIO, tuttavia la sensibilità per il 
CO è maggiore, mentre il BMIO 
ha una affinità maggiore per il me¬ 
tano. 

' CL-10. Questo tipo è più sensi¬ 

bile per il CO che per gli altri 
gas. 
r 


Lo schema completo del rivela¬ 
tore riportato in fig. 2 impiega il 
circuito integrato SN7413N costi¬ 
tuito da due trigger di Schmit cia¬ 
scuno con quattro porte NAND, 

Una porta viene impiegata come 
multivibratore tramite un accop¬ 
piamento con una rete RC verso 
l'ingresso. Un altro ingresso è pilo-. 
tato mediante un partitore di cui 
fa parte il semiconduttore sensibi¬ 
le al gas. 

La tensione di riposo è regolabi¬ 
le mediante R3. Se ad un certo mo¬ 
mento su CLIO arriva una certa 
concentrazione di gas, la tensione 
alla porta aumenta. A questo pun¬ 
to il trigger scatta ed il multivibra¬ 
tore inizia il suo ciclo di lavoro. 
La seconda porta NAND viene im¬ 


piegata ^omQ inverter, cosicché il 
suo segnale d'uscita può venire uti¬ 
lizzato direttamente per interrom¬ 
pere un transistore NPN, per cui la 
lampadina posta nel collettore fun¬ 
ziona con una frequenza di circa 
20 Hz. 

Il diodo DI protegge il circuito 
contro un involontario scambio del 
collegamento positivo e negativo. 
Inoltre se la tensione di alimenta¬ 
zione aumenta, ad es. durante la 
carica dell’accumulatore, esso impe¬ 
disce che venga superata la mas¬ 
sima tensione ammissibile. L'intero 
circuito viene montato su una pia¬ 
stra di 76 X 46 mm^ e viene fissa¬ 
to con due distanziatori contro il 
pannello di alluminio che costitui¬ 
sce il frontale della scatola. Nel pan- 



Fig. 7 - Circuito stampato visto dal lato componenti del rivelatore di gas. 
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Fig. 8 - Disegno del resistere RI. Prima 
di effettuare il montaggio bisogna rego¬ 
larlo in modo opportuno. 

nello vengono praticate due aper¬ 
ture. Mediante il resistore RI che 
dissipa ca. 3 W, Taria viene riscal¬ 
data, sale e lascia la custodia attra¬ 
verso l'apertura superiore. 

Si viene a formare così una cir¬ 
colazione d’aria attraverso la cu¬ 


stodia che investe pure il semicon¬ 
duttore sensibile. 

Nell’angolo della custodia esiste 
un foro per la regolazione della 
sensibilità (R3), mentre nella par¬ 
te inferiore ne esiste un altro attra¬ 
verso cui passa il filo deiralimen- 
tazione. Per la lampadina s’impie¬ 
gano due fili rigidi, che possono 
servire anche per tenere la lampa¬ 
dina nella sua posizione. 

Prima di sistemare il circuito 
stampato occorre regolare RI. 

La tensione ai capi del filamento 
del CLIO deve risultare circa 1 V. 

Il montaggio del circuito nella cu¬ 
stodia avviene come segue: prima 
viene infilato il cavetto per l’ali¬ 
mentazione attraverso il foro di 
passaggio, in seguito i fili che por¬ 
tano alla lampada vengono dispo¬ 
sti in modo che il circuito stampato 
(che è naturalmente fissato contro 
la sua piastra frontale) possa ve¬ 
nire sistemato nella sua custodia. 


Per una migliore rifinitura si può 
disporre sul davanti una specie di 
rete in modo però che non impedi¬ 
sca la circolazione dell’aria. Il po¬ 
tenziometro R3 (regolabile dallo 
esterno) va regolato in modo che 
la lampada scatti appena il rivela¬ 
tore del gas è pronto per l’uso. 


ELENCO DEI COMPONENTI 

RI 

; resìstere regolabile a filo 
da 10 n - 6 W 

R2 

: resìstere da 470 ft - 1/3 W 

R3 

: potenziometro semìfisso 
da 500 n 

R4 

: resistore da 330 O - 1/3 W 

R5 

: resìstere da 1,8 kit - 1/3 W 

CI 

: condensatore elettrolitico 
da 100 :uF ■ 6 V 

VI 

: transistore BC107B 

IC 

; circuito integrato SN7413N 

DI 

; diodo al silicio BY127 

La 

: lampadina da 3,2 V - 0,2 A 

CL-10 

: vedi testo 


NON COSTITUZIONALE IL MONOPOLIO RAI-TV? 

Il pretore di Perosa Argentina, dott. Elio Passone, ha ritenuto non manifestamente infondata Villegittimità costituzio¬ 
nale delle attuali leggi che regolano il monopolio radio-televisivo in Italia, e ha trasmesso gli atti di un processo alla 
Corte Costituzionale. 

Il magistrato doveva giudicare il radiotecnico Franco Ferraretto, di 55 anni, abitante a Pinasca, in via Pota 6, accusato 
di aver installato e messo in esercizio un ripetitore tv per ricevere i programmi dalla Svizzera, in località Pra Martino 
di vaiar Perosa, senza averne ottenuta la concessione. 

Il difensore delVimputato avv. Marco Gay di Pinerolo, in apertura di udienza ha presentato vari documenti, tra cui 
numerosi numeri del «Radiocorriere», organo della Rai-Tv, riportanti i programmi della tv svizzera, mentre un teste Pa¬ 
squalino Guglielmino, ha dichiarato che il consorzio teleutenti di San Germano Chisone ha ottenuto un contributo dalla 
Provincia di Torino per installare un teleripetitore. 

La difesa ha pertanto richiesto Vassoluzione delVimputato con formula piena e in via subordinata la remissione degli 
atti alla Corte Costituzionale per Vevidente incostituzionalità delle leggi che regolano il monopolio televisivo. Il pretore 
ha accolto quesVultima tesi. 


€1» RICEVITORE SUPERETERODINA 


UK 365 



27MH; 



Caratteristiche tecniche 

Gamma di frequenza: 26,965 27,255 MHz - Uscita B.F.: 

300 mV - Sensibilità: 1 |iV a 6 dB di rapporto segnale/di¬ 
sturbo - Alimentazione: 110-125-220-240 Vc.a. - Prese: anten¬ 
na esterna 75 cuffia o amplificatore. 


Si tratta di un apparecchio adatto a ricevere tutti i 23 canali 
della gamma GB. 

Il circuito, del tipo supereterodina, è costituito da 7 tran¬ 
sistori. 

Rispetto ad altri apparecchi del genere questa realizzazione 
presenta soluzioni circuitali di avanguardia, come ad esem¬ 
pio la sintonia a varicap. Il ricevitore è previsto per Tlnseri- 
mento deìrampliflcatore UK 195 in modo da consentire lo 
ascolto diretto in altoparlante da 8 O. 

L'UK 365, inoltre presenta una presa d'uscita per il collega¬ 
mento ad una cuffia di impedenza 2000 Ó oppure alTampli- 
ficatore UK 535 che presenta lo stesso aspetto estetico. 
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INDICATORE 
ELETmONICO 
DELLA DIREZIONE 

DEL VENTO 



di A. RANCONI 



Fig. 1 - Disegno del condensatore varia¬ 
bile impiegato in questo montaggio. 


Circuito 

stampato 


Fiio di r 
saldato 
te corsa 


Piastra 

fissaggio 


ELENCO DEI COMPONENTI 


RI = resistere da 1 kfl 1/4 W 10% 
R2 = resistere da 27 kfì 1/4 W 10% 
R3 = resistere da 2,7 kH 1/4 W 10% 
R4 = resistere da 5 kfl 1/4 W 10% 
R5 = resistere da 10 kfl 1/4 W 10% 
R6 = resistere da 2,2 kfì 1/4 W 10% 
R7 = resistere da 100 H 1/4 W 10% 
R8 = resistere da 10 kL2 1/4 W 10% 
R9 = petenziemetre da 2,2 kH 
CI = eendensatere da 1,5 nF 
C2 = eendensatere variabile 
da 2 X 500 pF 

C5 = eendensatere elettrelitice 
da 5 jxF - 12 V 
VI = transìstere BC107 
V2 = transìstere BC107 
V3 = transìstere BC107 
V4 = transìstere BC107 
D = diede AA121 

strumente da 50 m^A cen zere 
centrale 


In questo articolo descrivia¬ 
mo la costruzione di un inte¬ 
ressante indicatore elettroni¬ 
co della direzione de! vento. 
Un apparecchio del genere ri¬ 
sulta in particoiar modo utile 
ai natanti poiché permette lo¬ 
ro dì evitare rerrore di deri¬ 
va, risparmiando così tempo 
e Gonibuslibile. 



orante il tragitto di un na¬ 
tante, allo scopo di evitare 
Tallungamento del percor¬ 
so causato dalla deriva, è importan¬ 
te conoscere in ogni istante la dire¬ 
zione di provenienza del vento. Se 
detta indicazione è ottenuta a mez¬ 
zo di una banderuola, posta in ci¬ 
ma all’albero principale, durante il 
movimento del natante la direzione 
del vento è apparente, poiché la ri¬ 
sultante fra la direzione effettiva del 
vento e quella della corsa del na¬ 
tante. 

Durante le regate veliche è fati¬ 


coso dover tener d’occhio sempre 
la banderuola posta in cima all’al¬ 
bero e in special modo se si tratta 
di un battello con cabina chiusa. 

È possibile in questi casi adotta¬ 
re una soluzione molto semplice. 
Questa nella sua realizzazione po¬ 
trebbe essere costituita da un pon¬ 
te di Wheatston ottenuto con un 
potenziometro a braccio scorrevole 
e solidale alla banderuola. Pur es¬ 
sendo questa soluzione la più eco¬ 
nomica, non fornisce però valori 
molto precisi a causa dell’attrito 
della spazzola sul potenziometro. 

La soluzione che noi proponia¬ 
mo impiega un condensatore varia¬ 
bile che è molto più scorrevole. Il 
condensatore variabile; il cui albe¬ 
ro è collegato alla banderuola (ve¬ 
di fig. 1) è posto nel circuito di un 
multivibratore (fig. 2); dal multi- 
vibratore partono tre conduttori 
che vanno al circuito relativo allo 
strumento indicatore posto davanti 
al timoniere o nella cabina. 

Variando la capacità, varia la 
frequenza del multivibratore e per¬ 
ciò l’indicazione sullo strumento. 



: 


Fig. 2 ~ Schema elettrico delVindicatore di direzione del vento. 
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Condansatore 

variahiFfl 



Fig. 5 - Circuito stampato del multivibratore visto da entrambi i Iati. 



Fig. 4 - Circuito stampato dello schema annesso allo strumento indicatore visto 
da entrambi i lati. 



Fig. 5 - Scala dello strumento impiegato. 


Come condensatore variabile vie¬ 
ne adottato un tipo come quelli im¬ 
piegati nei ricevitori radiofonici 
aventi una capacità di 2x500 pF. 
Occorre che il movimento di rota¬ 
zione del condensatore variabile sia 
molto dolce e a tale scopo si al¬ 
lenta la contro-vite delFalbero op¬ 
pure, se questa non esiste, si pie¬ 
gano airinfuori le piastre di soste¬ 
gno, mentre i cuscinetti a sfere ven¬ 
gono puliti con benzina o petrolio 
e lubrificati con olio di macchina. 

Nel modello presentato la corsa 
del condensatore variabile viene li¬ 
mitata a 120° rispetto alla capacità 

Fig. 6 - Montaggio dell’indicatore di di¬ 
rezione del vento sull’albero. 


► 



massima; ciò viene ottenuto saldan¬ 
do fra le piastre un filo, oppure per 
chi è pratico di meccanica, intro¬ 
ducendo una vite di stop. 

Sul condensatore variabile va 
montato il circuito stampato del 
multivibratore (fig. 3) e Tassieme 
va posto in una scatola chiusa il 
più ermeticamente possibile in mo¬ 
do da proteggere Tunità dalla dan¬ 
nosa influenza della pioggia. 

L’unità indicatrice consta di uno 
strumento indicatore e di un circui¬ 
to annesso (fig. 4). Lo strumento 
è del tipo da 50 \xA con lo zero 
a centro scala; sarà bene che que¬ 
sta sia la più ampia possibile (fi¬ 
gura 5). 

Dopo aver montato l’unità del 
condensatore variabile alla sommi¬ 
tà dell’albero (fig. 6) e l’unità dello 
strumento con la batteria, nel posto 
prescelto, per la messa a punto si 
regola il potenziometro R9 (fig. 4) 
col condensatore variabile posto 
nella sua posizione centrale. Giran¬ 
do poi il condensatore variabile a 
60° verso sinistra o verso destra, lo 
strumento devierà corrispondente¬ 
mente dalla sua posizione centrale. 
Occorre aggiungere che questo in¬ 
dicatore di direzione del vento si 
presta solo per natanti in quanto 
esso può girare di solo 120° mentre 
invece in un’installazione fissa (per 
es. per un osservatorio) è neces¬ 
sario poter disporre di un’indicazio¬ 
ne di 360°. 


I GUAI DELLA TV SVIZZERA 

Parliamo, naturalmente, della TV 
svizzera vista in Italia. Ovvero, 
vista quando il tempo (atmosfe¬ 
rico) lo permette. 

Col ripetitore abusivo, e c’è solo 
quello, la buona o la cattiva ri¬ 
cezione dipendono dal bello e dal 
cattivo tempo. Se piove, può es¬ 
sere addirittura impossibile sinto¬ 
nizzarsi. 

Un altro aspetto singolare è quel¬ 
lo dell’impianto in un condomi¬ 
nio. Come è noto, per qualsiasi 
spesa straordinaria condominiale 
basta l’approvazione della mag¬ 
gioranza per vincolare anche i 
dissenzienti. 

Per la TV svizzera in Italia ciò 
non accade: i dissenzienti sono 
liberi di rifiutarsi di partecipare 
alla spesa d’impianto, perché può 
essere usato anche separatamente. 
E’ un caso nettamente diverso da 
quello della normale antenna cen¬ 
tralizzata. 
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a cura dì Alligatore Alberto 


RIFLETTIAMO 
SULLE MOSTRE 
MERCATO OM 


er chi non avesse visto il 
telegiornale sul secondo 
programma domenica 4 
marzo annunciamo che il numero di 
radioamatori in Italia è un milione. 
La notizia si riferiva al successo 
della r fiera mercato di Bologna 
svoltasi appunto il 3 e il 4 marzo 
e i casi sono tre: o gli organizzatori 
hanno comunicato che non i radio- 
amatori, bensì gli abitanti di Bolo¬ 
gna (compresi i turisti) sono tale 
numero, oppure si continua a con¬ 
fondere OM e CB, o infine molto 
probabilmente alla RAI non hanno 
capito nulla. 

Dopo questo triste preambolo ar¬ 
riviamo in Piazza Nettuno, palazzo 
di re Enzo. Il povero Enzo, che 
essendo figlio di Federico li a oc¬ 
chio e croce deve essere vissuto nel 
1200, non aveva niente a che fare 
con questa fortezza se non perché 
fu la sua tomba. 

La magnanimità dei bolognesi il¬ 
luminava anche quei secoli bui per¬ 
ché lo sfortunato Principe, da loro 
fatto prigioniero al termine di una 
non inconsueta battaglia contro i 
modenesi, morì dopo anni di pri¬ 
gionia nel palazzo che porta il suo 
nome allietato però da tutti t con- 
forts delPepoca, 

Questo si considerava mentre sa¬ 
livamo Lerta scalinata medioevale. 

ALLE SOLITE 

Si è ormai alle solite con le mo¬ 
stre-mercato e neppure questa si è 
salvata già dalla edizione. 

Lo spettacolo è sempre meno e- 
dificante: la differenza con le ban¬ 
carelle che settimanalmente ralle¬ 
grano le piazze dei paesi è minima. 


Ci si trattiene ancora dal vociare, 
dalLimbonire il cliente come Dul¬ 
camara, famoso venditore d’elisir, 
ma poco ci manca. 

Diminuiscono i «vecchi», si mol¬ 
tiplicano gli sconosciuti. 

I nomi di fiducia sono pochi sui 
40 espositori: assente e polemico 
I 1 FP, che, anche se gridava ai 
quattro venti «non cercatemi nelle 
prossime fiere» c’era in incognito 
e distribuiva pubblicità. Abbiamo 
chiesto il parere ad alcuni esposi¬ 
tori e la critica, non a questa mo¬ 
stra-mercato ma a tutte, è stata 
unanime. Non è commerciale sti¬ 
pare 20/30 concorrenti anche se 
tutti amici in poche centinaia di 
metri quadrati, a scannarsi con i 
prezzi. 

Quindi dopo 1 1 FP altre defe¬ 
zioni per il futuro? 

Non sarebbe una sorpresa bensì 


una onesta consegna, visto che ad¬ 
dirittura FARI non si è scomodata 
questa ^olta. 

Cosa vuol dire l’assenza di uno 
stand ARI al palazzo di Enzo? 

Disapprovazione per la nascita 
di una nuova mostra mercato op¬ 
pure più semplicemente disorganiz¬ 
zazione totale? 

SUGGERIAMO QUALCOSA 

Che si svolgano queste manife¬ 
stazioni è giusto e democratico. 

Secondo noi però, dovrebbero 
essercene diciamo un paio ogni an¬ 
no in date diverse ovviamente, una 
al Nord e una al Sud per evitare 
il crearsi di inutili campanilismi. 
In quanto all’organizzazione, do¬ 
vrebbe spettare all’ARI, essendo 
un ente morale, al dì sopra quindi 
di speculazioni. 



Il TS-288 la più recente apparecchiatura Sommerkamp ha riscontrato un buon 
successo alla recente fiera mercato di Bologna. 
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microfoni ceramici 

ultrasonici 

di elevate prestazioni 

L’elemento sensibile, di concezione completamente 
nuova, è costituito da due dischi ceramici 
piezoelettrici e da un risonatore conico d’alluminio. 

■ Elevata sensibilità > -67 dB/V/jxBar 

■ Eccezionale resistenza airumidità e temperatura 

■ Notevole stabilità elettrica e meccanica 

■ Dimensioni alquanto ridotte (in particolare per i tipi 
EFR-RSB40K2 ed EFR-OSB40K2). 

■ Centro frequenza in ricezione: 40,0 ±1,0 kHz 

in trasmissione: 41,0 ±1,0 kHz 

■ Larghezza di banda (a -6dB): > 3,5 kHz 

■ Direzionalità: la variazione di sensibilità è < 7,5 dB 

in un angolo di 60° 

■ Gamma dì temperatura: -20 +60°C 






in ricezione EFR-RAB40K2 . . QQ/0178-00 
in trasmissione EFR-OAB40K2. QQ/0178-02 



in ricezione EFR-RCB40K2 . * QQ/0178-04 
in trasmissione EFR-OCB40K2. QQ/0178-06 


Tipo miniatura 

Dimensioni: al naturale 




in ricezione EFR-RS5S0K2 . . QQ/0178-08 
in trasmissibhelEFR-C^B40K2. QQ/0178-10 


APPUCAZIONI 

Chiesti microfoni vengono utilizzati non solo come 
trasduttori in ricezione, ma anche in trasmissione 
conte nei dispositivi di controllo a distanza per 
televisori, apparecchi stereofonici, registratori, 
dispositivi di allarme, verificatori di ermeticità all’aria, 
comandi di porte automatiche, interruttori ultrasonici. 

G.B.C. Italiana - RECIV division 
Componenti per elettronica civile 


Un anno si terrebbe ad esempio una mostra-mercato 
a Bologna e Palermo, un altr'anno a Torino e Bari 
e via di seguito scegliendo città, ma soprattutto locali 
sempre nuovi e adatti. 

Sarà cura degli organizzatori selezionare gli espo¬ 
sitori come qualità delle merci esitate, mentre sarà 
interesse degli stessi espositori stabilizzare il mercato 
di vendita. 

Così facendo si dà sempre Popportunità a tutti i 
radioamatori di incontrarsi di persona e inoltre di 
acquistare basandosi sulla più vasta e scelta varietà 
possibile. 

Certo queste idee sono utopistiche e non mancano 
di difficoltà e cadranno nel silenzio perché il proli¬ 
ferarsi di mostre-mercato torna comodo alle varie se¬ 
zioni ARI per i motivi prima citati. Noi onestamente 
non riusciamo più a seguirle tutte: Genova, Mantova, 
Bologna, Pescara, Prato. 

I prezzi sempre diversi, la merce insoddisfacente. 

L’ARI deve prendere l’argomento seriamente e ve¬ 
nire a una chiara definizione altrimenti un bel giorno 
i grossi distributori nazionali si riuniranno per realiz¬ 
zare autonomamente queste fiere risanandole una volta 
per tutte. 

LE NOVITÀ’ ESPOSTE 

Le sale erano stipate di visitatori, ma tutti avevano 
l’espressione un po’ delusa perché in verità di novità 
se ne sono viste pochine, tanto per confermare la scar¬ 
sità della manifestazione. Molti attendevano l’ultimo 
modello Drake, un ricetrasmettitore che pare sia già 
in vendita in Svizzera ma in Italia non se ne conosce 
neppure la sigla. Buoni gli alimentatori della ditta 
ZG che anche se non con caratteristiche professionali 
hanno dato positivi risultati all’atto pratico. 

Allo stand G.B.C. il Sommerkamp FR 50 e FL 50 
erano apparecchiature relativamente nuove. 

Infatti sono già presenti sul nostro mercato, con 
etichetta Jaesu Musen, ed ora ecco le copie Sommer¬ 
kamp praticamente uguali con l’unica differenza che 
se vi partirà uno Jaesu le parti di ricambio e l’assi¬ 
stenza saranno un grosso problema. Molto visitato 
anche lo stand STE la ditta di Milano che si sta 
imponendo per la serietà e la validità dei suoi circuiti 
premontati. 

Per il resto si nuota nel surplus e in uno stand 
abbiamo ammirato un pregevole «Animaletto Penda¬ 
glio L. 2.000» articolo indispensabile per la riuscita 
delle mostre-mercato per radioamatori. 

Non ce ne vogliano, per concludere, gli amici radio- 
amatori nè tantomeno gli incolpevoli felsinei per le 
nostre imparziali osservazioni nè FARI che dovrebbe 
al contrario accettare serenamente delle sincere cri¬ 
tiche costruttive al fine di elevare anziché svilire il 
radiantismo, l’hobby più altruista e umano dell’uomo 
moderno. 
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Ci sono circuiti che possono 
essere realizzati 
economicamente in una sola 
maniera: mediante una 
integrazione ìbrida. Volete 
sapere se il circuito sul quale 
state lavorando è uno di questi? 
Interpellateci: noi produciamo 
componenti discreti, circuiti 
integrati monolitici e circuiti 
integrati ibridi. Se vi suggeriamo 
una soluzione a circuiti integrati 
ibridi, potete dunque essere 
sicuri che questa è la vera 
soluzione del vostro problema. 
Disponiamo di attrezzature e di 
impianti tali da soddisfare in 


pieno le vostre richieste. In 
poche settimane e con una 
limitata spesa iniziale possiamo 
approntarvi i prototipi da voi 
richiesti. 

Molto spesso poi il circuito 
integrato ibrido è l’unica 
soluzione per un problema 
realmente difficile! Per esempio, 
osservate l’amplificatore 
riportato qui a destra, in 
grandezza naturale. Ha una 
larghezza di banda che va da 
50 MHz a 1 GHz, un guadagno 
di 14 dB ed un'uscita di 70 mV 
su 75 

Provate ad ottenere queste 
prestazioni con altre tecnologie 
e vi renderete conto della 
difficoltà del problema. 


Philips S.p.A. - Sez. Elcoma 
Rep. Microelettronica 
Professionale 
p. 2 za IV Novembre, 3 
20124 MILANO - tei. 69.94 
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teoria e pratica 
di un’antenna 

LA 

CUBICAL 

QUAD 

di Gloriano ROSSI e M. Z. 






na frase spesso ricorrente 
nei collegamenti tra i ra¬ 
dioamatori è «...thè big si- 
gnal’s Corning from thè beami», è la 
antenna che rende il segnale forte, 
oppure «...it's thè antenna that 
countsl», è l’antenna che conta; 
questa è senza dubbio l’idea che più 
comunemente unisce tutti i radio- 
amatori. Da una semplice ricerca ef¬ 
fettuata in cinque anni di attività 
nelle bande radiantistiche ho potu¬ 
to rilevare che, tra i radioamatori 
appassionati di «DX» (collegamen¬ 
ti a lunga distanza), circa il 40% 
di questi utilizza antenne omnidi¬ 
rezionali (dipoli, ground - piane, 
ecc.), mentre il restante 60% uti¬ 
lizza antenne direttive. Di questi ul¬ 
timi, il 65% impiega direttive tipo 
«YAGI» (mono o pluribanda), 
mentre il restante 35% impiega an¬ 
tenne «QUAD»» in genere a due 
elementi tribanda. In questo arti¬ 
colo è di quest’ultimo, e ormai dif¬ 
fusissimo, tipo di antenna che si 
vuole parlare; in particolare si in¬ 
tende rendere chiari e semplici, per 
chiunque, i principi del suo fun¬ 
zionamento, illustrarne i parametri 
essenziali e descriverne i tipi prin¬ 
cipali e più noti. Inoltre nella parte 
dedicata ai problemi pratici, si darà 
a chiunque la possibilità di acqui¬ 
sire tutte le nozioni e suggerimenti 
per la costruzione e l’installazione 
di una QUAD, considerata ormai 
una delle antenne il cui rendimen¬ 
to, rispetto al costo, alle dimensioni 
e alle prestazioni, è senza dubbio 
elevatissimo. 


La Cubical Quad è nata in Sud 
America e precisamente in Equador 
circa 30 anni fa; fu il risultato di 
ricerche effettuate da un gruppo di 
ingegneri impiegati presso le instal¬ 
lazioni della «HCJB», una delle 
principali e più potenti stazioni 
broadcasting del Sud America. Le 
ricerche erano orientate sulla co¬ 
struzione di una antenna che costi¬ 
tuisse la soluzione definitiva al pro¬ 
blema delle scariche statiche che si 
creavano sulle punte degli elemen¬ 
ti della gigantesca YAGI, in uso 
allora presso la HCJB. Poiché que¬ 
sti inconvenienti, dovuti soprattut¬ 
to all’altezza della stazione radio e 
conseguentemente alla facile ioniz¬ 
zazione dell’aria, si verificavano in¬ 
sistentemente, come si è detto, sulle 
punte degli elementi della YAGI, il 


problema principale era di creare 
un sistema irradiante che non aves¬ 
se elementi aperti ma che presen¬ 
tasse anche un certo guadagno ed 
un’alta impedenza. Ed ecco come 
W9LZX, alias Clarence C. M Moo- 
re, uno degli ingegneri, nell’estate 
del 1942, ideò la QUAD, esatta¬ 
mente come noi oggi la conosciamo 
poiché nessuna modifica sostanzia¬ 
le è mai stata apportata. 

Con l’aiuto di qualche illustra¬ 
zione vediamo ora come si è giunti, 
partendo da un semplice dipolo a- 
perto, al cosiddetto «LOOP» della 
Quad. 

Come appare in fig. lA, il dipolo 
semplice aperto di lunghezza 

X 

1 = - (X = lunghezza d’onda 

2 

in metri), presenta un’impedenza 


al centro di circa 72 D. Ricordia¬ 
moci però che le ricerche di 
W9LZX erano necessariamente di¬ 
rette ad un’antenna con elementi 
chiusi: ecco quindi un primo passo, 
la trasformazione del dipolo sempli¬ 
ce aperto in un dipolo a due con¬ 
duttori chiusi alle estremità (fig. 
IB). L’impedenza di questo tipo di 
dipolo, sempre calcolata al centro 
cioè nel punto di alimentazione, sa¬ 
le a circa 4 volte rispetto a quella 
del dipolo semplice di fig. lA, ed 
è quindi z = 288 fì. Ora si sup¬ 
ponga di sollevare verso l’alto il di¬ 
polo di fig. IB, tirandolo per il 
punto A, tenendo fermi i punti C 
e D e lasciando liberi gli estremi B 
ed E. Otterremo, dapprima una 
configurazione come in fig. IC, 
quindi, proseguendo il sollevamen¬ 
to del punto A la configurazione di 
fig. ID. 



fig. 1 - Come riportato nel testo, W9LZX, per ottenere il loop di una Quad è partito 
da un dipolo semplice. A = B = dipolo chiuso - C = loop con alimentazione ad 
un verticale - D = linea di alimentazione cortocircuitata - E = andamento del lobo 
di irradiazione. 


APRILE — 1973 


513 







































/ = i25n 

Fig. 2 - A = Loop ad elementi paralleli alimentato al centro di uno di essi - 
B = Andamento dei lobi di irradiazione. 



Fig. 5 - Schema classico di una due elementi Quad monobanda con riflettore accor¬ 
dabile tramite apposito stub. 



Fig. 4 - Grafico che illustra il rapporto fra il guadagno delVantenna Cubical-Quad 
a due elementi e la loro spaziatura. 


Vediamo ora di esaminare breve- « 
mente i risultati della nostra ope- t 
razione meccanica. s 

Come si vede nella fig. IC, ab- p* 
biamo ottenuto dapprima un «loop» t 


quadrato avente i lati ciascuno di c 

X ^ 

lunghezza L = -, alimentato 

4 ^ 

c 

nello stesso modo del dipolo sem- « 
plice di fig. lA e IB. In pratica f: 
ne è risultato il «loop» della V 
Quad. Ora cerchiamo di stabilire r: 
quale sia Timpedenza del sistema di 
fig IC. Come si vede in fig. ID, r: 


se si prosegue Toperazione di tende- ti 
re verso Talto il nostro dipolo per il n 
punto A si ottiene quello che appa- g' 
re in fig. ID, cioè una semplice li- c 
nea di trasmissione cortocircuitata, n 
e quindi, naturalmente, di impeden- U 


za Z — 0 fi. Poiché il «loop» di 
fig. IC non è che una via di mezzo nr 
tra il dipolo di fig. IB (Z = 288 fi 
n) e la linea di fig. ID (Z = 0 fì), C 
è spontaneo pensare che anche la rr 
sua impedenza abbia valori com- 'v 
presi tra le due indicate, cioè Z = U 
144 n. In effetti, sono state effet- fi 
tuate misure strumentali molto pre- p^ 
cise con i cosiddetti ponti per la fi 
misura di un’impedenza, questa è ( 
risultata di valore molto prossimo d 
a quello di 144 12 indicato dalla 
teoria. Per una volta quindi la pra- d' 
tica ha dato ragione alla teoria. d 

E’ possibile modificare il «loop» u 
di fig. IC in modo che si abbiano te 
due lati del quadrato paralleli uno il 
sulPaltro e il punto di alimentazio- fi 
ne al centro delEelemento inferiore li 
(fig. 2A). Questo «loop», come n 
quello di fig. IC, presenta un gua- u 
dagno di 1,4 dB rispetto al dipolo U 
semplice, guadagno che può arri- si 
vare a 3 dB sulla esatta frequenza d 
di risonanza, e la sua impedenza è (, 
Z = 125 12, Poiché i punti in cui d 
scorre la massima corrente sono su- d 
gli elementi orizzontali, il lobo di g: 
irradiazione del «loop» è polarizza- q 
to pressoché orizzontalmente, tran- n 
ne che per due piccoli lobi polariz- p 
zati verticalmente, paralleli al pia- tc 
no del «loop» (fig. 2B). Questi lo- li 
bi secondari sono dovuti ad una cer- L 
ta, benché limitata, irradiazione da u 
parte degli elementi verticali. d 

Vi sono radioamatori che utiliz- h 
zano antenne formate da un solo 
«loop» del tipo di fig. 2A; questo p 
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I «loop» è bidirezionale, perciò do- 
^ tato di direttività e, come si è vi¬ 
sto, anche di un certo guadagno. 
Non presentando inoltre alcun pro¬ 
blema costruttivo, è logico quindi 
che goda di una certa diffusione. 
Vediamo ora di passare dal singolo 
«loop» alla Quad più conosciuta 
e definita tale per antonomasia, 
cioè la Quad a due elementi o due 
«loop», uno dei quali è Telemento 
fin qui trattato cioè il radiatore e 
Taltro è un elemento parassita, un 
riflettore. 

La Quad appartiene alla catego¬ 
ria di antenne direttive ad elemen¬ 
ti parassiti, cioè eccitati indiretta¬ 
mente; alLaltra categoria apparten- 
! gono invece tutte quelle antenne 
che hanno ogni elemento diretta- 
mente eccitato, cioè collegato diret¬ 
tamente alla sorgente di RF. 

Si è parlato di riflettore come ele¬ 
mento parassita, ma ciò non signi¬ 
fica che non si possa costruire una 
Quad avente un direttore come ele- 
I mento parassita; trattandosi tutta- 
I via di una due elementi si è accer¬ 
tato che Taccoppiamento driver-ri¬ 
flettore garantisce migliori risultati 
per quanto riguarda il rapporto 
front-to-back (FtB) e front-to-side 
(FtS) che non un accoppiamento 
driver-direttore. 

In fig. 3 è illustrato lo schema 
della configurazione tipica di una 
due elementi Quad. L'aggiunta di 
un elemento parassita porta un no¬ 
tevole incremento nel guadagno, e 
il rendimento dell'antenna diviene 
funzione di diversi altri fattori, qua¬ 
li, ad es., la spaziatura tra gli ele¬ 
menti. Il guadagno complessivo di 
una due elementi Quad è la risul¬ 
tante della somma del guadagno del 
singolo radiatore più il guadagno 
dell'elemento parassita, cioè 1,4 dB 
(guadagno driver) +5,9 dB (gua¬ 
dagno riflettore) ™ 7,3 dB (gua¬ 
dagno totale). Questo è il guada¬ 
gno totale teorico delLantenna, 
quello reale è leggermente inferio¬ 
re; ciò è dovuto essenzialmente alle 
perdite di radiofrequenza nel pun¬ 
to di alimentazione e nei fili metal¬ 
lici che costituiscono gli elementi. 
La spaziatura tra gli elementi ha 
un'influenza minore, e, come ve¬ 
dremo, è consentita una certa tol¬ 
leranza. 

Si è detto in precedenza che la 
polarizzazione del «loop» è di tipo 


a 

•H 
+» 
u 

® * 
> ® 

S 5- 

S ^ 

3 h 
? ^ 
2 o 
i -g 


so — 


altezza della QUAD da terra 


Fig. 5 - Grafico che mette in relazione Vangalo verticale di irradiazione rispetto 
alValtezza elettrica delVantenna. Si noti che per ottenere il miglior rendimento 
è necessario che l’altezza da terra sia maggiore o uguale alla metà della lunghezza 
d’onda. 


orizzontale; questo perché, se il 
«loop» è alimentato in basso, al 
centro, la massima corrente che 
scorre sugli elementi paralleli oriz¬ 
zontali è in fase. La corrente che 
scorre sugli elementi verticali è 


considerata non in fase per cui il 
tempo di radiofrequenza è minimo. 
Comunque, poiché la polarizzazio¬ 
ne di un segnale è condizionata, se 
non addirittura modificata dai fe¬ 
nomeni ionosferici, sia antenne po- 


Fig. 6 - Lobi e relativi angoli verticali di irradiazione per differenti altezze elettri¬ 
che delVantenna dal piano di terra. 
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Fig. 7 - Schema del lobo orizzontale di irradiazione per differenti altezze da terra. 


larizzate orizzontalmente che ver¬ 
ticalmente garantiscono ottimi ri¬ 
sultati. 

Abbiamo visto fin qui, in forma 
teorica, come è costituita la Quad, 
il come e il perché del suo funzio¬ 
namento; esaminiamo ora breve¬ 
mente quali sono i suoi parametri 
essenziali, cioè in pratica, le carat¬ 
teristiche più importanti quali la 
resistenza di irradiazione, la diretti¬ 
vità, il guadagno ecc. 

Il guadagno è senza dubbio una 
delle caratteristiche più importanti 
di una antenna; come detto in pre¬ 
cedenza, una Quad formata da un 
elemento radiatore più un elemen¬ 
to riflettore presenta un guadagno 
massimo di 7,3 dB per una spazia¬ 
tura tra gli elementi di 0,125 X. 
In effetti, il guadagno è più o meno 
costante per una spaziatura com¬ 
presa tra 0,1 e 0,2 X; vi è tuttavia 
un leggero aumento per una distan¬ 
za tra i due elementi pari a 1/8 X, 
cioè appunto 0,125 X. Questo, in 


Fig. 9 - Valori del guadagno delle anten¬ 
ne più conosciute. Si noti che il gua¬ 
dagno di una Cubical-Quad a due ele¬ 
menti è quasi pari a quello di una Beam 
a tre elementi monobanda e non trap¬ 
polata. Si consiglia di costruire una 
Quad con un numero di elementi su¬ 
periore a quattro, poiché Vaumento del 
guadagno è minimo e non proporzio¬ 
nale al numero di questi. 



Fig. 8 - Con questa curva si segue l’andamento del rapporto front-to-back rispetto 
alla frequenza in cui si rivela. Si noti il deciso calo della direttività dell’antenna 
quando si opera al ± J% fuori della frequenza di risonanza. 
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ogni caso, non è un valore assolu¬ 
tamente critico ed ecco il motivo 
per cui è possibile montare su di 
una stessa intelaiatura, e quindi con 
la stessa spaziatura, i «loop» per 
ben tre bande differenti, senza al¬ 
terare apprezzabilmente le carat¬ 
teristiche deirantenna. In fig. 4 si 
può notare la curva che mette in re¬ 
lazione guadagno e spa'ìiatura. 

Diamo un accenno rapido alla re¬ 
sistenza di irradiazione: (si intende 
quel valore di resistenza che, sosti¬ 
tuito all’antenna, potrebbe dissipa¬ 
re la stessa potenza irradiata da 
questa. 

La resistenza di irradiazione, ol¬ 
tre che naturalmente dalle caratte¬ 
ristiche elettriche delFantenna, è 
funzione della spaziatura; può va¬ 
riare da circa 40 a 140 H per va¬ 
riazioni di distanza tra gli elementi 
da 0,07 a 0,25 X. Per una spazia¬ 
tura di 0,08 X la resistenza di ir¬ 
radiazione si aggira sui 52 fi, men¬ 
tre, se si vuole ottenere un valore 
di 72 H, occorre aumentare la spa¬ 
ziatura a 0,13 X. 

Un altro parametro, da cui di¬ 
pende l’efficienza di un’antenna, è 
l’angolo di irradiazione, cioè l’an¬ 
golo verticale compreso tra il piano 
di terra e l’asse, relativo al lobo 
di massima irradiazione dell’anten¬ 
na. Questo angolo, per una Quad a 
due elementi, varia tra 40® e 16° ed 
è funzione esclusivamente dell’altez¬ 
za elettrica dell’antenna da terra. 
Come si vede in fig. 5, esso dimi¬ 
nuisce in modo proporzionale allo 
aumento dell’altezza da terra. 

Il valore ottimo di 26° (fig. 6c) 
si ottiene installando l’antenna ad 
una altezza H = X/2 da terra; ciò 
in quanto vi è un solo lobo princi¬ 
pale e sono quasi completamente 
assenti lobi secondari che disperde¬ 
rebbero parte dell’energia irradiata 
(fig. 6F). Questo è il motivo per 
cui è estremamente importante po¬ 
ter installare la propria antenna ad 
una certa altezza da terra e perché, 
per es., una tre elementi Quad o 
Yagi alta da terra H — X/2 può 
dare risultati migliori di antenne 
con maggior numero di elementi 
ma montate ad altezze inferiori. Se¬ 
guendo la curva di fig. 5, è possi¬ 
bile calcolare, in modo approssima¬ 
tivo, l’angolo di irradiazione di una 
antenna ad una qualsiasi altezza 
dal suolo. 




Fig. 10 - Vari sistemi di accordo delVelemento parassita (riflettore) negli schemi 
più conosciuti ed usati. 


Elementi riflettori 



1 . 


Fig. 11 - Ecco schematizzata una Quad per le tre bande ad elementi concentrici, 
in questo caso si dovranno usare tre discese separate. 


APRILE — 1973 


517 

























































Fig. 12 - Volendo usare una sola linea 
coassiale di discesa si dovrà collegare 
in questa maniera il cavo con i tre 
quadrati. 



- 1 

i 

r 


Fig. 13 - Collegamento del cavo coas¬ 
siale agli estremi del radiatore della 
Quad. 



Linea coassiale 
52o72 Ohm 


Fig. 15 - Schema elettrico deWaccoppia¬ 
mento di un radiatore della Quad al ca¬ 
vo coassiale tramite «gamma-match». 


Molto simile a questo discorso 
che relaziona angolo verticale di 
irradiazione e altezza da terra, è il 
discorso che relaziona la direttivi¬ 
tà (rapporti FtB e FtS), il lobo 
orizzontale di irradiazione e Fal- 
tezza da terra. Per quanto riguarda 
i lobi orizzontali, i cosiddetti «pat¬ 


tern», si vedano gli schemi appros¬ 
simativi di fig. 7. 

Vorrei ricordare che ci si espri¬ 
me spesso in termini di approssi¬ 
mazione a causa di fenomeni se¬ 
condari che possono modificare 
sensibilmente le caratteristiche del- 
Pantenna; ad es. la vicinanza di 



Fig. 14 - Tipo di Balun più comunemente usato per alimentare, con una unica di¬ 
scesa coassiale, i tre radiatori della Quad tribanda. Con questo sistema si preven¬ 
gono anche i disturbi del tipo TVI (balun tipo W 2 AU). 


oggetti metallici o di altre antenne, 
la diversa costituzione chimica e 
fisica del piano di terra ecc. Questi 
fenomeni incidono soprattutto sul 
rapporto FtB, per cui due antenne 
identiche elettricamente e per co¬ 
struzione meccanica possono avere 
valori differenti di FtB per il fatto 
di essere situate in luoghi diffe¬ 
renti. 

Per esperienza personale, sconsi¬ 
glio chiunque dalFeffettuare prove 
comparative tra due antenne situa¬ 
te in diversi «QTH», basandosi su 
rapporti ricevuti da altre stazioni, 
poiché i risultati darebbero valori 
molto approssimativi e poco indi¬ 
cativi e non costituirebbero assolu¬ 
tamente un motivo per affermare, in 
senso assoluto, che un'antenna fun¬ 
ziona meglio di un'altra. Eventuali 
prove comparative dovrebbero es¬ 
sere effettuate con antenne situate 
sempre sullo stesso sostegno, con gli 
stessi strumenti di misura e, trat¬ 
tandosi poi di prove di ricezione e 
trasmissione andrebbero fatte, per 
assurdo, nello stesso istante. Ritor¬ 
nando comunque al discorso sullo 
FtB, i valori più soliti si aggirano 
tra i 15 e i 25 dB e diminuiscono 
rapidamente se calcolati al di fuori 
della frequenza di risonanza della 
antenna. E' possibile comunque mo¬ 
dificare questi valori per ottenere 
risultati migliori regolando accura¬ 
tamente lo «stub» sull'elemento ri¬ 
flettore, cioè, in pratica, disaccor¬ 
dando leggermente l'elemento paras¬ 
sita. Nella curva di fig. 8, si può 
osservare il calo deciso del rap¬ 
porto FtB e quindi della direttività 
dell'antenna, quando ci si porta, 
anche di poco, fuori della frequen¬ 
za di risonanza. 

La Quad, oltre che con un riflet¬ 
tore, può essere costruita con uno 
o più elementi parassiti direttori; 
questi, al contrario del riflettore, 
devono essere più piccoli del radia¬ 
tore di circa il 5-7%. Il guadagno 
dell'antenna a 3, 4 o più elementi 
naturalmente aumenta, ma, con es¬ 
so, aumentano anche i problemi 
meccanici per la costruzione e la 
antenna diventa poco sicura e poco 
stabile, offrendo una notevole resi¬ 
stenza al vento. 

Nella tabella di fig. 9 si possono 
rilevare i guadagni di antenne a 
più elementi. Il tipo più conosciu¬ 
to di Quad è senz'altro quello a due 
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TABELLA I 

Banda 

m. 

Lato 

Radiatore 

mm 

Impedenza 

Z ohm 

Lunghezza 
Stub mm 

Lato 

Riflettore 

mm 

Spaziatura 

degli 

elementi 

20 

5.500 

125 

495 

5.435 

mm 

15 

3.550 

98 

— 

3.730 

2.450 

10 

2.623 

105 

— 

2.770 



elementi spaziati di circa 240 cm, 
su cui vengono montati i «loop» 
concentrici per le tre bande dei 10/ 
15/20 metri. Le interazioni tra i va¬ 
ri «loop» sono minime; trascurabili 
per quanto riguarda il guadagno e 
appena rilevabili per quanto riguar¬ 
da il rapporto FtB che subisce un 
leggero peggioramento. Se i due 
elementi sono distanti 240 cm, avre¬ 
mo per i 20 m una spaziatura pari 
a 0,124 L, per i 15 m pari a 0,187 
X e per i 10 m pari a 0,25 X. 

Questa Quad può essere alimen¬ 
tata con tre linee coassiali separate, 
ciascuna collegata ad un radiatore, 
oppure con un'unica discesa, colle¬ 
gando in parallelo i tre radiatori. 
Con quest'ultimo sistema si rispar¬ 
mierà nelLacquisto del cavo coas¬ 
siale, ma si avrà un aumento gene¬ 
rale delle onde stazionarie, con va¬ 
lori però assolutamente tollerabili. 
E’ comunque possibile poi effettua¬ 
re una regolazione per avere un 
miglior ROS avvicinando o allonta¬ 
nando gli elementi e regolando gli 
«stub» sui riflettori. Questi «stub» 
possono essere di diverso tipo e i 
riflettori possono essere accordati 
in diverse maniere. 

In fig. 10 A si nota lo schema di 
uno «stub» chiuso a lunghezza va¬ 
riabile tramite una apposita barret¬ 
ta orizzontale; in fig. 10 B uno 
«stub» di lunghezza fissa con in 
parallelo un condensatore varia¬ 
bile di accordo; in fig. 10 C un ri¬ 
flettore con bobina d'accordo va¬ 
riabile; in fig. 10 D un «loop» 
chiuso autorisonante; in fig. 10 E 
uno «stub» aperto di lunghezza re¬ 
golabile; in fig. 10 F un condensa¬ 
tore variabile d'accordo al posto 
dello «stub». 

Questi, in teoria, sono i vari si¬ 
stemi per accordare il riflettore; 
anche in pratica sono tutti utilizza¬ 
bili con ottimi risultati, benché, an¬ 
che per la semplicità nella costru¬ 
zione, si consiglia il sistema di fig. 
10 A. 

Nella tabella I sono riassunte tut¬ 
te le misure fondamentali per la co¬ 
struzione di una Quad tribanda a 
due elementi. 

Queste misure si riferiscono a 
una Quad a «loop» concentrici del 
tipo di fig. 11 avente un «boom» 
di lunghezza 1 = 245 cm. 

Si è detto che la Quad può es¬ 
sere alimentata con tre discese coas¬ 


siali, una per ciascuna banda, o con 
un'unica linea coassiale per tutte le 
tre bande. Sia nel primo sia nel se¬ 
condo caso, la o le discese si pos- 



Fìg. 16 - Per la corretta regolazione del 
«gamma-match» sì deve collegare un mi¬ 
suratore di onde stazionarie (S.W.R. o 
R.O.S.) fra il Tx e Pantenna agendo sul 
condensatore variabile fino ad ottenere 
il minimo della potenza riflessa. 


sono accoppiare, cioè collegare, ai 
«loop» in diversi modi. Vediamo 
quali sono i più usati. 

Si può accoppiare direttamente 
la linea coassiale al «loop», come 
schematizzato in fig. 11, nel caso 
si usi una discesa per ciascuna ban¬ 
da, oppure, come schematizzato in 
fig. 12, nel caso si usi una discesa 
comune a tutte le bande. Natural¬ 
mente, si dovranno impiegare cavi 
coassiali per radiofrequenza con 
adatta impedenza; per esempio, 
volendo usare un'unica discesa con¬ 
viene adoperare cavo tipo RG 8/U 
oppure RG 58/U cioè con impe¬ 
denza Z — 52 n. Se invece si usa¬ 
no linee separate per ciascuna ban¬ 
da, conviene adoperare cavo da 75 
n tipo RG 11/U o RG 59/U. Con 
un accoppiamento diretto, come in 
fig. 12, si possono verificare degli 
inconvenienti, poiché il «loop» del¬ 
la Quad è un'antenna simmetrica, 
quindi bilanciata, ma la linea coas¬ 
siale di discesa è asimmetrica cioè 
sbilanciata, con un accoppiamento 
diretto, la corrente che scorre nella 
parte del quadrato collegata al cen¬ 
trale del cavo coassiale è più inten¬ 
sa di quella che scorre sul lato col¬ 
legato alla calza (schermo), in 
quanto il centrale è il cosiddetto 
«punto caldo». 

In pratica si avrà un'asimmetria 
delle correnti in movimento nel 
«loop» e questa asimmetria si riper¬ 
cuoterà anche nel lobo di irradia¬ 
zione della antenna, peggiorandone 
le caratteristiche di direttività. Que¬ 
sta asimmetria è anche causata dal 
fatto che, accoppiando direttamente 
la linea al «loop», una parte dell'e¬ 
nergia inviata all'antenna verrà ir¬ 
radiata dalla parte esterna del cavo 
coassiale, la calza, il che è spesso 
una delle cause principali del TVI 
(interferenze televisive ecc.). 

A questi inconvenienti si può ri- 
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Fig. 17 - Discesa unica per una Quad trigamma con tre «gamma-match». 



Fig. 18 - Crociera che serve 
per unire le quattro canne 
della Quad al boom. Si 
raccomanda per una mag¬ 
giore durata, Vesecuzione 
di questo pezzo in materia¬ 
le ferroso e zincato a caldo. 


mediare in maniera efficace con 
Timpiego di un «BALUN», cioè di 
un trasformatore di accoppiamento, 
(vedi fig. 14). Il balun in pratica 
si comporta da simmetrizzatore e 
previene inoltre qualsiasi irradiazio¬ 
ne da parte del cavo coassiale. Con¬ 
siglio tutti coloro che hanno una 
Quad o che vorranno costruirla di 
impiegarlo, anche perché i risultati 
nella «cura» del TVI sono ottimi 
e migliorano sensibilmente i rappor¬ 
ti front-to-back e front-to-side cioè 
la direttività delkantenna; tutto 
questo, è facile intuirlo, avviene 
grazie alla perfetta simmetria delle 
correnti in gioco e quindi anche 
del lobo di irradiazione del «loop», 
grazie alkimpiego di un balun. Il 
balun che si vede nella fotografia 
di fig. 14, accoppia una unica di¬ 
scesa coassiale a 52 H ai tre «loop» 
di una Quad tribanda a due ele¬ 
menti ed è prodotto negli Stati Uniti 
dalla «UNADILLA ELECTRO¬ 
NICS INC», (balun tipo «W2AU» 
1/1). Il balun naturalmente si può 
usare sia con discesa unica sia con 
discese separate. 

Un altro sistema di accoppiamen¬ 
to, tra discesa coassiale e Quad, 
consiste nelEimpiego di «gamma 
match» calcolati; è un sistema mol¬ 
to conosciuto ed è impiegato so¬ 
prattutto nelle antenne YAGI. Ga¬ 
rantisce ottimi risultati (le onde 
stazionarie si possono quasi sem¬ 
pre ridurre a valori trascurabili) 
ma sulle Quad è poco usato in 
quanto presenta qualche difficoltà 
di ordine costruttivo. Lo schema è 
quello che si vede in fig. 15 e le 
misure per la costruzione sono rias¬ 
sunte nella tabella IL II condensa¬ 
tore variabile usato deve essere 
isolato tanto da poter sopportare la 
potenza eventualmente applicata al- 
Lantenna, Questo gamma match, in 
pratica, è un trasformatore lineare 


TABELLA II 

Gamma 

L 

S 

C 

m 

mm 

mm 

jitnF 

20 

889 

50,8 

100 

15 

685 

38 

75 

10 

457 

25 

50 
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(cioè con rapporto 1/1) in grado 
di accoppiare una linea asimmetri¬ 
ca a bassa impedenza (cavo coax) 
ad un punto ad alta impedenza 
su un dipolo o su una qualsiasi an¬ 
tenna. Il suo compito è simile a 
quello del balun ma può essere ap¬ 
plicato anche su un elemento chiu¬ 
so. La messa a punto è semplicissi¬ 
ma e consiste solamente nella rego¬ 
lazione del condensatore variabile; 
runico strumento necessario, indi¬ 
spensabile alla taratura di qualsiasi 
antenna, è il rosmetro (misura- 
ratore del rapporto di onde sta¬ 
zionarie) . Come nello schema di 
fig. 16, si collega il Rosmetro tra 
il trasmettitore e l’antenna, possi¬ 
bilmente il più vicino possibile a 
questa, e si agisce gradualmente sul 
condensatore variabile, cercando di 
ottenere il più basso indice di onde 
stazionarie; in genere, non si hanno 
difficoltà ad ottenere un perfetto 
adattamento tra la linea e l’antenna 
con onde stazionarie di 1,0/1. In 
fig. 17 è schematizzato l’impiego 
dei «gamma match» su una Quad 
tribanda alimentata con ' unica di¬ 
scesa a 52 fi. Per le misure dei 
«gamma match» valgono le misure 
riportate in tabella II come pure 
per i valori dei condensatori; unica 
particolarità è l’impiego di un ulte¬ 
riore condensatore variabile (CI 
fig. 17) cosiddetto di «reattanza» 
il cui compito è appunto quello di 
compensare la reattanza introdotta 
dall’impiego dei vari «gamma 
match». Il valore di questo conden¬ 
satore si aggira di solito sui 200 pF, 
però conviene, almeno per i primi 
«tests», impiegarne uno di capacità 
maggiore, ad esempio da 350 pF. 
Vorrei ricordare che utilissimi sug¬ 
gerimenti per la taratura di questi 
adattatori si trovano sul «The Ra¬ 
dio Amateur’s Handbook» pub¬ 
blicato dalla «ARRL» e reperibile 
presso r«Associazione Radiotecnica 
Italiana». Tutte le prove in trasmis¬ 
sione per la taratura dell’antenna 
è bene siano fatte, almeno inizial¬ 
mente, con bassa potenza (10 W 
sono più che sufficienti per lo sco¬ 
po). 

COSTRUZIONE E MONTAGGIO 

Le indicazioni che seguono sono 
il risultato della esperienza fatta 
con una Quad tribanda a due e 


F/g. 19 - Crociera centrale 
atta ad unire il boom al 
must di un traliccio o ad 
un palo di sostegno, si noti 
restrema robustezza del 
tutto. 



quattro elementi ma, è logico, sono 
valide per qualsiasi tipo di Quad, 
monobanda o a più elementi; ognu¬ 
no naturalmente è libero dì adottare 
le soluzioni che ritiene più idonee 
alle proprie esigenze ed alle pro¬ 
prie possibilità e sarei felice di co¬ 
noscere i risultati ottenuti. Per il 
reperimento del materiale non ci 
sono particolari difficoltà, in ogni 
modo l’elenco al termine dell’arti¬ 
colo potrà aiutare qualcuno. In- 


Fig. 20 - Per costruire lo stub del riflet¬ 
tore si consiglia di usare dei rettangolini 
in plexiglas. 




Fig. 21 - Per facilitare il collegamento del cavo coassiale alla Quad si consiglia di 
usare un blocchetto di plexiglas e forarlo come riportato nel disegno. 
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Fig. 22 - Classici esempi di curve rappresentanti le onde stazionane di una Quad. 
Notare la larghezza di banda in cui si può operare con assoluta sicurezza. 


nanzitutto prima di pensare alla 
antenna in se stessa, è bene pensare 
e stabilire dove installarla e soprat¬ 
tutto essere sicuri della robustezza 
e della stabilità del sostegno: un 
traliccio, anche se'piccolo, è senz’al¬ 
tro la soluzione più indicata anche 
per la comodità in una successiva 
messa a punto e per un’eventuale 
manutenzione. Non si deve dimen¬ 
ticare che questa antenna, presenta 
una considerevole resistenza al ven¬ 
to; il peso si aggira; a seconda dei 
materiali impiegati, tra i 20 e i 


25 kg e quindi può essere ruotata 
senza sforzo da quasi tutti i rotori 
oggi in commercio. Le canne che 
devono sostenere i quadrati sono 
gli elementi più importanti: quelle 
in fiberglass sono le migliori per 
ottime caratteristiche di leggerezza 
compatibilmente alla loro robustez¬ 
za ed elasticità. Le parti di metallo, 
quali le crociere (fig. 18), il cen¬ 
trale «boom-to-mast» (fig. 19), lo 
stesso boom, tutte le bullonerie e le 
viterie, devono essere di buona 
qualità e possibilmente zincate o 



Particolare della fascetta passacavo. 



Fascetta passacavo necessaria per il fis¬ 
saggio dei fili della Cubical Quad. 

verniciate con materiali protettivi 
per poter durare a lungo. 1 fili che 
costituiscono i quadrati devono es¬ 
sere tipo trecciola di acciaio da 
2/3 mm di diametro, ricoperti di 
materiale plastico o sintetico. Una 
volta reperito tutto il materiale e 
messo a punto il sostegno dell’an¬ 
tenna, si può passare al montaggio 
vero e proprio. 

In genere, due persone possono 
portare a termine il tutto in un paio 
di giorni lavorando con calma e 
attenzione; consiglio vivamente tut- 
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Crociera che sostiene il Boom e quindi 
la Quad completa, agganciandola alla 
giusta altezza sul Mast. 



Crociera che sostiene le canne dell’an¬ 
tenna. 



ti comunque a non effettuarlo nel 
mese di Gennaio, come il sottoscrit¬ 
to, nè comunque d’inverno, ma di 
approfittare dei mesi più miti. Per 
prima cosa occorre preparare i fili 
che costituiranno i quadrati, ta¬ 
gliandoli nelle misure indicate dalla 
tabella n. 1; per una Quad a due 
elementi sono più che sufficienti, 
in totale, 100 m di filo. Conviene 
sempre tenersi abbondanti, 10/15 
cm in più per esempio (a tagliare 
si è sempre in tempo)!!. Quindi, 
disponendo dello spazio necessario, 


si preparano le canne su cui andran¬ 
no allineati per bene i vari fili e, 
una volta innestate nelle crociere, 
si inizia a montare il quadrato dei 
15 m, poi quello dei 20 m ed infine 
quello dei 10 m. 1 fili non devono 
essere troppo molli, poiché devono 
servire per controventare le can¬ 
ne, aumentando la robustezza del¬ 
l’antenna, e non devono essere 
troppo tesi per evitare l’effetto 
«ombrello». 

Per quanto riguarda il riflettore, 
si costruisce lo «stub» con una 


sbarretta di «plexiglas» o di altro 
materiale isolante come si vede nel 
disegno di fig. 20 e quindi si sal¬ 
dano i fili alle estremità. Per quan¬ 
to riguarda invece il radiatore si 
saldano i terminali dei fili ad un 
centrale, tipo per dipoli (fig. 21), 
oppure, ed è il sistema migliore, di¬ 
rettamente ai capi di un «balun». 
Quindi si lasciano da parte i qua¬ 
drati ormai pronti, e si fissa al 
mast del traliccio o al palo di so¬ 
stegno il centrale boom-to-mast (fig. 
19), si infila il boom in modo che 
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Numero degli elementi 


Fig. 25 - Questo ultimo grafico illustra chiaramente il rendimento di una Cubical 
Quad ed una Yagi aventi uguale il numero di elementi. 


da una parte sporga di non più di 
30/35 cm, poi si prende un qua¬ 
drato e si infila la crociera sul 
boom. Si sposta ora il boom in 
modo che Taltro estremo sia a por¬ 
tata di mano e qui si infila Taltra 


crociera con haltro quadrato. Si al¬ 
lineano, in seguito, i due quadrati, 
come si vede nelle varie fotografie, 
e si stringono le viti e i dadi. 

Ora non resta che collegare alla 
antenna la discesa coassiale, met¬ 


REPERIBILITÀ’ DEL MATERIALE 

DITTA 

Filo di rame ricoperto in plastica 

GBC Italiana 

Tubi e canne di alluminio 

Colombo Ambrogio 

Via Jommelli, 2 

Milano 

Montemartini 
v^ia d’Ovidio, 1 

Milano 

Canne dì fìberglass 

Trioplast 

Via Ingegnoli, 23 

Cologno Monzese (Milano) 

Canne in bambù 

Faini 

Corso di Ripa Ticinese, 75 
Milano 

Fascette passa cavo 

GBC Italiana 

Vernice per vetrificare canne in bambù 
tipo LINITRAC 

Montemartini 
via d’Ovidio, 1 

Milano 

Materiale plastico di ogni tipo su disegno 

Latofex 

Via Rembrant, 12 

Milano 


terla in direzione in passo con il ro¬ 
tore ed effettuare le prove di cui si 
è detto in precedenza. 

Tengo a sottolineare che questa 
antenna offre prestazioni notevoli 
e, per chi fino ad ora avesse usato 
una antenna omnidirezionale, il 
cambiamento sarà sorprendente; in 
cambio, la Quad richiede una cer¬ 
ta pazienza nella messa a punto, 
che pur non essendo critica, va fat¬ 
ta un poco alla volta. Non ci si 
preoccupi quindi se al primo «fu¬ 
ne up» si leggerà sul Rosmetro un 
rapporto di 5 : 1 ; nella maggior 
parte dei casi sarà sufficiente ritoc¬ 
care leggermente la lunghezza dello 
stub, oppure agire sulheventuale 
eondensatore variabile perché il 
tutto vada a posto; le soddisfazio¬ 
ni per il lavoro fatto poi non man¬ 
cheranno! 

In fig. 22 sono riportate le cur¬ 
ve tipiche relative alle onde stazio¬ 
narie di una Quad tribanda dopo 
la messa a punto. In fig. 23 vi è 
un grafico in cui, con un po' di ap¬ 
prossimazione, sono indicati, a pa¬ 
rità del numero di elementi, le dif¬ 
ferenze di guadagno tra antenne ti¬ 
po YAGI e tipo QUAD. 

Esiste un'ottima scatola di mon¬ 
taggio di una Cubical Quad triban¬ 
da a due elementi di facile costru¬ 
zione (numero di codice NA/0072- 
02) della Ditta Hy-Gain americana 
importata dalla STELIT e distribui¬ 
ta dalla GBC italiana. 

Per concludere, resto a disposi¬ 
zione, tramite la rivista, di chiun¬ 
que avesse bisogno di ulteriori 
schiarimenti e delucidazioni. 
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TECNICA 

lETTRONICA 

SYSTEM 



PRODUZIONE 

strumenti 

ELETTRONICI 


MILANO 

Via Moscova, 40/7 
Tel. 667326 - 650884 


ROMA 
Via Saiuzzo, 49 
Tel. 727663 



PRODUZIONE TES: 

Alimentatori stabilizzati - Analiz¬ 
zatori - Distorsiometri - Genera¬ 
tori BF - Generatori AM-FM - Ge¬ 
neratori sweep-marker - Millì- 
voltmetri elettronici - Misuratori 
d'impedenza - Misuratori di cam¬ 
po - Misuratori di potenza d'usci¬ 
ta - Misuratori wow e flutter - 
Multimetri elettronici e digitali - 
Oscilloscopi a larga banda - 
Ponti RCL - Prova transistori - 
Voltmetri elettronici fet. 


RICHIEDETE 
CATALOGO PRESSO I PUNTI 
DI VENDITA G.B.C. 


nuovo oscilloscopio 
doppia traccia Mod. 0371 

2 canali identici A e B — Banda passante dalla DC a 6 MHz 
— Sensibilità Y 10 mV pp/cm — Sensibilità monotraccia 
1 mVpp/cm — Asse tempi da 0,1 us a 20 ms/cm — Fun¬ 
zionamento trigger o ricorrente — Sensibilità x 100 mV 
pp/cm — Espansione equivalente 5 diametri — Asse Z 
soppressione con - 25 Vpp — Tubo 5" schermo piatto — 
Semiconduttori impiegati n° 77 — Elevata affidabilità — 
Garanzia 1 anno, tubo compreso — Prezzo molto competitivo 


















Si crede che in un orologio 
la cosa più importante 
sia la misura 


del tempo 


L'aggiunta di una radio può apparire 
superflua: non, però, nella nuova 
radio-sveglia digitale ELAC RD 100. 
L'eccezionale qualità sonora è il risultato 
di una combinazione ottenuta fra 
l'amplificatore, l'altoparlante e la nuova 
interessante estetica della custodia. 

Lo garantisce il nome ELAC. 
Sorprendente, poi, 
è la parte delle commutazioni. 



EIA[ 


Accendere la radio ad un tempo 
prestabilito ? Automaticamente ! 
Spegnerla ? Automaticamente ! 
Spegnerla anche dopo essersi 
addormentati ? Automaticamente ! 
Svegliarsi con la musica o col cicalino ? 
Automaticamente ! Altro vantaggio: 
le inserzioni automatiche 
nell'ELAC RD 100 avvengono 
una sola volta nelle 24 ore. 

L'orologio automatico è di precisione. 
Ulteriori informazioni possono essere 
richieste presso tutti 
i migliori rivenditori. 





UNA LODEVOLE INIZIATIVA 


ufficialmente fissate 
le tariffe per ie riparazioni 
radio - tv - eiettrodomestici 


TARIFFARIO 

Riparazioni 

Costo L. 

Diritto fisso di chiamata. 

1.500 

Tariffa oraria (mano d’opera). 

2.400 

Ritiro e riconsegna di un elettrodomestico . 

4,000 

Ritiro e riconsegna di un televisore 

3,000 

Tariffa chilometrica per chiamate extraurb. al km. 

50 

Per fare qualche esempio di prestazioni « forfet¬ 


tarie », comprensive di mano d’opera e di chiama¬ 


ta, il tariffario comprende i seguenti casi: 


Nessun guasto rilevato. 

2.000 

Controllo del rendimento di un’antenna TV . 

2.000 

Regolazione sintonia TV. 

2.000 

Regolazione sincronismo TV. 

2.000 

Regolazione geometrica quadro TV 

2.000 

Regolazione bruciatori di una cucina a gas . 

2.000 

Regolazione stufe a kerosene. 

2.000 

Pulizia filtro lavatrice. 

2.000 

Pulizia stufa a kerosene. 

5.000 

Sostituz. cinescopio (t. catodico) normale da 23” 

32.000 

Sost. cinescopio (t. catodico) «bonded shield» 23” 

40.000 

Installazione antenna TV (primo e secondo canale) 

22.000 

Installazione antenne particolari: da convenirsi . 

— 

Materiali impiegati: prezzo di listino più I.V.A. 

— 


n un’epoca di vero e pro¬ 
prio caos nei rapporti tra 
produttori, organizzazioni 
di ^xndita e consumatori come quel¬ 
la attuale, nella quale predominano 
le lotte sindacali, gli abusi derivan¬ 
ti dalla recente introduzione della 
I.V.A., e gli ipotetici provvedimen¬ 
ti anti-inflazionistici, Tannuncio al 
quale ci riferiamo sembra anacro¬ 
nistico ed irreale. 

È invece un dato di fatto, che 
dimostra come almeno in una delle 
regioni italiane si cerchi di norma¬ 
lizzare i rapporti che sono fonte di 
tante polemiche. 

Gli artigiani emiliani che si occu¬ 
pano della riparazione di apparec¬ 
chi radio, televisori, elettrodomesti¬ 
ci, ecc., hanno pubblicato ufficial¬ 
mente un tariffario minimo per le 
loro prestazioni. Il tariffario è stato 
redatto a cura delle tre Associazioni 
Artigiane, e precisamente la Sarter- 
APB di via Riva Reno 79, TAAB di 
viale Panzacchi 25, e la Lupab di 
via Otto Colonne 2, tutte di Bolo¬ 
gna, e ciò per fornire agli utenti del 
servizio informazioni chiare ed one¬ 
ste, in base alle normali esigenze 
della categoria e della comunità. 

Dopo essere stato approvato dal¬ 
l’assemblea generale degli artigiani, 
questo tariffario ha lo scopo prin¬ 
cipale di fornire ai cittadini la pos¬ 
sibilità di effettuare un controllo 
diretto, oltre che economico, anche 
di natura tecnica. Infatti, gli utenti 
del servizio sono invitati a chiedere 
agli artigiani chiamati per una pre¬ 
stazione d’opera l’esibizione del ta¬ 
riffario, che comprende anche la po¬ 
sizione ed il numero di iscrizione 
della Ditta all’Albo delle Imprese 
Artigiane. v 

Naturalmente, sebbene il suddet¬ 
to tariffario sia stato concepito in 


modo da contemplarfe la maggior 
parte dei casi possibili, non è stato 
certamente possibile redigere una 
casistica universale, anche in rela¬ 
zione a lievi superiori costi applica¬ 
bili nelle grandi città; di conseguen¬ 
za, le prestazioni non contemplate 
dal tariffario verranno addebitate 
come segue: 


— Diritto fisso di chiamata 

— Elenco dei pezzi sostituiti e del 
relativo costo 

— Mano d’opera 


Il tariffario, che ci risulta essere 
il primo pubblicato in veste uffi¬ 
ciale, è stato firmato per le tre or¬ 
ganizzazioni citate da Veronesi, da 
Alberghini e da Balboni. 

Ci auguriamo che l’esempio di 
questa brillante e moderna iniziati¬ 
va venga seguito anche da altre or¬ 
ganizzazioni analoghe presenti in 
tutta l’Italia, poiché riteniamo sia 
questo un passo in avanti verso 
una maggiore civiltà, una migliore 
organizzazione, un miglioramento 
dei rapporti tra produttori e con¬ 
sumatori, e — quel che più conta — 
un modo più sereno ed onesto di 
vivere. 
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a cura di Gloriano ROSSI 


PREAMPLIFICATORE-SQUADRATORE 
CON CIRCUITO INTEGRATO LINEARE 



frequenzimetri di ultima 
concezione sono composti 
essenzialmente da circuiti 
integrati digitali e funzionano esclu¬ 
sivamente con frequenze che hanno 
una forma d'onda quadra. 

La quasi totalità delle volte però, 
le frequenze da misurare non sono, 
come richiesto, ad onda quadra, 
quindi è necessario modificare op¬ 
portunamente, senza alterare le ca¬ 
ratteristiche di frequenza, la forma 
d'onda. 

Lo schema di figura 1 mostra il 


circuito elettrico di un preamplifica¬ 
tore squadratore, mentre nella ta¬ 
bella sono citate le caratteristiche 
dello schema stesso. 

Il componente principale, come 
chiaramente si nota, è il circuito in¬ 
tegrato lineare tipo uA 710, che è 
un comparatore semplice differen¬ 
ziale. 

Vediamo, prima di parlare del 
circuito integrato, da cos'altro è 
composto questo squadratore. 

Notiamo per prima cosa che per 
il perfetto funzionamento dell'appa¬ 


rato occorrono all'entrata almeno 
40 mV effettivi; ciò vuol dire che 
con una tensione inferiore a quella 
minima richiesta la misura che noi 
effettueremo con un frequenzimetro 
non sarà per nulla attendibile. 

Potremo altresì inserire una 
frequenza con una tensione mas¬ 
sima di 400 V p.p.; ciò è per¬ 
messo sia dal condensatore di 
disaccoppiamento in entrata Cl, 
sia dallo stadio limitatore costi¬ 
tuito dai due diodi e sia dal tran¬ 
sistore ad effetto di campo che 




Fig. 1 - Schema elettrico del preamplificatore-squadratore a circuito integrato presentato in questo articolo. 
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Fig. 2 - Schema elettrico del circuito integrato lineare iiAJlO. 


porta al circuito una elevata im¬ 
pedenza di ingresso. 

Il FET preamplifica, di un deter¬ 
minato valore, Tinformazione avu¬ 
ta al suo ingresso e, tramite un con¬ 
densatore al tantalio, il segnale 
giunge ad uno dei due ingressi del 
circuito integrato. 

Il '\iA 710, come abbiamo detto, 
è un comparatore differenziale, cioè 
rileva la differenza di tensione che 
viene applicata ad un suo ingresso 
in confronto ad un campione (TR) 
fornitogli alFaltro ingresso. 

In figura 2 è visibile lo schema 
elettrico del pA 710 composto da 
ben dieci transistori, due diodi ze- 
ner e da otto resistori. 

In figura 3, per pura e semplice 
curiosità, è rappresentata la macro¬ 
fotografia della piastrina di silicio 
sulla superficie della quale ci sono 
i vari componenti che costituiscono 

11 comparatore differenziale. 

Tornando alla figura 2 si notano 

delle lettere alfabetiche maiuscole. 

La lettera A indica la massa del 
circuito che, internamente al conte¬ 
nitore, corrisponde al piedino 1. B e 
C sono gli ingressi, rispettivamente 
al piedino 3 e 2. 

Le lettere D e F, collegate al pie¬ 
dino 4 e 8, indicano dove occorre 
inserire le due tensioni per Falimen- 
tazione del circuito: quella negativa 
rispetto alla massa ( — 6 V) al pie¬ 
dino 4, mentre quella positiva (-f 

12 V) al piedino 8. 

Rimane per ultima la lettera E 
che indica Fuscita del segnale (pie¬ 
dino 7) che ha la prerogativa di 


avere una tensione pressoché co¬ 
stante, circa 2 V p.p. 

La piastrina di silicio costituente 
il \iA 710, (figura 3) ha una di¬ 
mensione inferiore al millimetro 
quadro ed è inserita in un conteni¬ 
tore tipo TO-99, le cui caratteristi¬ 
che fisiche a norme DIA sono ripor¬ 
tate in figura 4. 


Al piedino 2 dell’integrato, tra¬ 
mite dei resistori che funzionano da 
partitori e riduttori, arriva una de¬ 
terminata tensione che chiamiamo 
« TENSIONE DI RIFERIMEN¬ 
TO »; è quindi logica la raccoman¬ 
dazione sulla scelta dei resistori, i 
quali non dovranno avere una tolle¬ 
ranza superiore al 5% (R5-6-7-8). 


ELENCO 

DEI COMPONENTI | 

R] 

_ 

reìiiisitore da 510 

kn 

R2 
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da 6S0 
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IO 
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R6 
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= 
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C2 

= 
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da 
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C5 

= 
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da 
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:= 

circuito integrale 

> tiA 710 

2 
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diodi IN9I4 




CARATTERISTICHE TECNICHE 



Tensione minima richiesta (entrata BT) 

40 

mV 

Tensione massima richiesta 
(entrata AT) 

400 

V 

Frequenza minima 

10 

Hz 

Frequenza massima con |xA710 

30 

MHz 

Frequenza massima con uA760 
superiore a 

50 

MHz 

Tensione positiva di alimentazione 
con uAVlO 

+ 12 

V , 

Tensione positiva di alimentazione 
con ,uA760 

+ 8 

V 

Tensione negativa di alimentazione 
con :uA710 

- 6 

V 

Tensione negativa di alimentazione 
con |xA760 

- 8 
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Fig. 3 - Macrofotografia del circuito inte¬ 
grato \iA710. Le dimensioni di questa 
piastrina di silicio sono inferiori al mil¬ 
limetro quadro. 

Airaltro ingresso del 710 vie¬ 
ne applicata Tinformazione che ar¬ 
riva dal transistore ad effetto di 
campo tramite il condensatore al 
tantalio. 

Che cosa accade alVinterno del 
nostro circuito integrato? 

La figura 5 illustra graficamente 
che cosa succede quando si inseri¬ 
sce un’onda sinusoidale alLingresso. 

Nella parte superiore del disegno 
è raffigurata la simbologia elettrica 
della funzione. 



Fig. 4 - Dimensioni fisiche a norme DIA 
del contenitore dei circuiti integrati li¬ 
neari \iA710 e \iA760. 



Fig. 5 - Questo grafico illustra ciò che succede all’interno del circuito integrato. 
In alto la simbologia elettrica della funzione, in mezzo la frequenza sinusoidale in 
ingresso (si noti la tensione di riferimento TR) e in basso l’onda quadra risultante. 
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Al centro si trova Tonda sinusoi¬ 
dale che applicheremo alTintegrato; 
notiamo in questa parte del grafico 
una linea tratteggiata che indica il 
valore della Tensione di Riferimen¬ 
to (TR). 

Quando la tensione delTonda si¬ 
nusoidale supera tale livello avviene 
un repentino cambiamento alTusci- 
ta, come riportato nella terza parte 
della figura 5. 

Si intende livello basso o livello 
alto quando alTuscita del 'M-A 710 
avremo una tensione alta od una 
bassa; oppure, per una più chiara 
spiegazione, il livello alto si otterrà 
quando la tensione in uscita sarà di 
circa 2 V p.p. atta quindi a pilotare 
gli stadi seguenti (frequenzimetro). 

Per livello basso si intende una 
tensione in uscita inferiore alla ten¬ 
sione di soglia di funzionamento de¬ 
gli stadi, seguenti (frequenzimetro). 

Questo susseguirsi di livelli alti e 
livelli bassi costituirà un’onda a for¬ 
ma quadra della medesima frequen¬ 
za di quella applicata alTingresso. 

La figura 6 rappresenta il grafico 
del guadagno di tensione del \iA 
710. 

Questo integrato, come è chiara¬ 
mente indicato, possiede anche un 
elevato guadagno ; in condizioni 
normali di funzionamento con ten¬ 
sioni di alimentazione di —6 V e 
di -f 12 V si ottiene un guadagno di 
tensione di 1700 volte. 

La figura 7 riproduce in grandez¬ 
za naturale (1 : 1 ) il circuito stam¬ 
pato dello squadratore completo. La 
semplicità di questo circuito stam¬ 
pato permette la costruzione anche 
con un normale KIT di prepara¬ 
zione con inchiostro, Tunica pre¬ 
cauzione sarà di eseguire il disegno, 
con Tinchiostro protettivo, con par¬ 
ticolare cura. 

La figura 8 facilita Tindividuazio- 
ne della disposizione dei compo¬ 
nenti. 

Si notino in quesTultimo disegno 
il segno di riconoscimento dello 
integrato, il lato positivo del con¬ 
densatore al tantalio, Tesatta posi¬ 
zione del transistore ad effetto di 
campo e la polarizzazione dei due 
diodi al silicio. 

La scheda (così potremo chia¬ 
mare d’ora in poi il montaggio ulti¬ 
mato) andrà inserita in un partico¬ 


lare connettore tipo AMPHENOL 
di basso costo a dieci contatti. 

Le eccessive masse sono dovute 
ad una richiesta di particolare 
schermatura delle piste più impor¬ 
tanti che portano le informazioni. 

Il circuito è molto semplice e fun¬ 
zionerà al primo colpo, come i pro¬ 
totipi che io ho cablato. 


Per gli sperimentatori suggerisco 
di provare a cambiare Tintegrato 
I^A 710 con un tipo nettamente più 
veloce, il 760 che è anch’esso 
un comparatore differenziale sem¬ 
plice. 

Con questo tipo di circuito inte¬ 
grato si potranno squadrare onde di 
frequenza superiore a quelle squa- 



Fig. 7 - Circuito stampato, in scala 1:1, visto dal lato rame. 
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Fig. 8 - Circuito stampato i^isto dal lato componenti e relative connessioni. 


drate con il \iA 710 (prove di la¬ 
boratorio hanno dimostrato che con 
componenti ottimi si è superato i 
valori riportati nella tabella). 

Il '\iA 760 è fisicamente uguale al 
\iA 710 sia nelle dimensioni che 
nelle connessioni, uniche due diffe¬ 
renze riguardano la doppia uscita; 


una complementare airaltra (piedi¬ 
no 6 e 7, quando il livello di 6 è 
alto, il livello di 7 è basso e vice¬ 
versa) e Talimentazione, che dai 
— 6 e +12 V passa ad una tensio¬ 
ne negativa di —8 V ed una posi¬ 
tiva di +8 V (positivo al piedino 
8 e negativo al piedino 4). 


ANEDDOTI 


GUGLIELMO MARCONI 

nato a Bologna il 25 aprile 1874 - 
morto il 20 luglio 1937; famoso 
scienziato, inventore del telegrafo 
senza fili. 

Quandoj nel 1895, Guglielmo 
Marconi faceva, nella paterna vil¬ 
la di Pontecchio, le prime espe¬ 
rienze di telegrafia senza fili, il 
poco più che ventenne inventore 
aveva sistemato il trasmettitore 
presso la finestra del granaio, ed 
il ricevitore a poche centinaia di 
metri di distanza, su una collinet¬ 
ta, dove un contadino agitava un 
fazzoletto quando il ricevitore 
funzionava. 

Ma, dopo le prime esperienze, 
Marconi volle provare se le onde 
si trasmettevano anche attraverso 
gli ostacoli naturali, e collocò il 
ricevitore oltre la collinetta; il 
contadino ebbe Fordine di sparare 
una fucilata qualora il martelletto 
del ricevitore si fosse mosso. 

Giunto al granaio, Marconi pre¬ 
mette il tasto rudimentale del pic¬ 
colo apparecchio trasmettitore da 
lui stesso costruito, e subito un 
colpo sonoro echeggiò nella valle. 

In quel momento Vinventore 
ebbe la convinzione ch'egli sareb¬ 
be riuscito col tempo a trasmet¬ 
tere le onde elettriche attraverso 


qualsiasi ostacolo ed a qualsiasi 
distanza. (Solari, Marconi). 

* * * 

È noto che il governo italiano 
del tempo non prese in seria con¬ 
siderazione l'offerta fattagli da 
Marconi della propria invenzio¬ 
ne, mentre il giovane inventore 
trovò subito in Inghilterra gli ap¬ 
poggi necessari. L'affetto del Mar¬ 
coni verso la patria non fu però 
scosso da questa diffidenza dei 
suoi governanti, e del suo patriot¬ 
tismo l'inventore dette poi innu¬ 
merevoli prove e rifiutò più volte 
l'offerta di assumere la cittadinan¬ 
za inglese. 

Nel tempo in cui pervenne alla 
età del servizio militare, Marconi 
trovavasi a Londra. Abbandonare 
le esperienze sarebbe stato un di¬ 
sastro. Marconi si recò dall'amba¬ 
sciatore italiano e gli disse: 

— Io voglio rimanere italiano; 
mi aiuti, Eccellenza, perchè io 
non abbia ad abbandonare il mio 
lavoro. 

Il ministro Brin, informato, tro¬ 
vò subito il modo di risolvere il 
problema; dopo pochi giorni Mar¬ 
coni era aggregato alla leva di ma¬ 
re (grazie al suo grande amore 
per il mare e per la pesca) e de¬ 
stinato come marinaio all'amba¬ 
sciata di Londra. (Solari, Mar¬ 
coni). 
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Per il completamento dì un impianto di amplifi¬ 
cazione ad alta fedeltà è utile disporre di un pre¬ 
amplificatore predisposto per la correzione del 
responso conforme alla curva RIAA per la ri- 
produzione dì dischi, oppure alla eurva NAE, per 
la lettura di nastri registrati. La versione che de¬ 
scriviamo può essere allestita facilmente dispo¬ 
nendo di una unità integrata, e dì pochi altri 
componenti. 



PREAMPLIFICATORE A C.l. 
CON DOPPIA CORREZIONE 


razie alle sue prerogative intrinseche, un am¬ 
plificatore operazionale a circuito integrato 
rappresenta la soluzione ideale per la réaliz- 
zazìone degli stadi di preamplificazione di un impian¬ 
to ad alta fedeltà. 

. 11 modello ipA739C, di produzione Fairchild, conte¬ 
nente appunto due amplificatori operazionali di qua¬ 
lità elevata in un unico involucro, funzionanti con la 
medesima sorgente di alimentazione, costituisce la scel¬ 
ta ideale per realizzare un dispositivo del tipo citato, 
con caratteristiche di sostanziale semplicità. 

Sebbene le due unità operazionali siano assai pros¬ 
sime runa alFaltra, la separazione è più che soddisfa¬ 
cente, in quanto ammonta approssimativamente a 
94 dB. 

Il circuito integrato fxA739C costituisce il cuore 
del preamplificatore RI A A/N AB, che è stato descritto 
su Electronic Experimenter's Handbook: a prescindere 
dalle prestazioni di questo circuito come preampli¬ 
ficatore, una volta realizzato, il dispositivo permette 
al costruttore di acquistare una notevole familiarità 
con Fattitudine di parte degli amplificatori operazio¬ 
nali a subire un completo ed efficace controllo da parte 
del circuito col quale essi vengono usati: si tratta in so¬ 
stanza di un amplificatore «ideale» sotto ogni aspetto 
tecnico e funzionale. 

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 

La figura 1 rappresenta lo schema elettrico comple¬ 
to del preamplificatore. Il commutatore SI risulta pre¬ 
disposto nello schema nella posizione corrispondente 


alla riproduzione di dischi grammofonici, per cui la 
curva di responso che si ottiene è quella prescritta 
dalle norme RIAA. In questa posizione, il commutato¬ 
re sceglie infatti le caratteristiche di impedenza che 
corrispondono alFadattamento del circuito di ingresso 
ad una testina di lettura di tipo magnetico, oppure a 
cartuccia. 

L’impedenza di ingresso presenta un valore pari a 
47.000 n, in modo da corrispondere alle esigenze re¬ 
lative alla maggior parte delle cartucce attualmente di¬ 
sponibili sul mercato. 


USCITA -A. USG3TA *Bii 



INGRESSO -A- INGRESSO -B- 


Fig. 1 - Schema elettrico completo del preamplificatore, im¬ 
piegante due unità integrate contenute nel medesimo involu¬ 
cro. Si noti che per ottenere il regolare funzionamento, è ne¬ 
cessario disporre di tensioni di alimentazione positive e ne¬ 
gative rispetto a massa. 
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Fig. 2 - Fotografia deWinterno del preamplificatore a costru¬ 
zione ultimata. La foto mette in evidenza Finterà basetta a 
circuiti stampati, ed il doppio deviatore a leva, mediante il 
quale viene effettuata la scelta della curva di responso. 



Fig. 5 - Riproduzione ' e grandezza naturale della basetta a 
circuiti stampati, vista dal lato delle connessioni in rame. 



Fig. 4 - Il disegno riproduce la basetta di figura 5 vista dal 
lato dei componenti, per identificarne Fesatta posizione. Si 
noti la polarità dei condensatori elettrolitici, che deve essere 
rigorosamente rispettata. 


L’impedenza di uscita del preamplificatore presenta 
invece il valore di 10.000 n. 

I resistori R7 ed RIO, come pure i condensatori C9 
e CIO, provvedono a fornire la polarizzazione a cor¬ 
rente continua agli ingressi negativi degli amplifica¬ 
tori operazionali. 

Dal momento che le due unità operazionali sono 
perfettamente identiche tra loro, ci limiteremo a di¬ 
scutere il funzionamento di una sola di esse. 

Nel canale «A», CI ed RI costituiscono la rete di 
ingresso. Il circuito costituito da C5, C7 ed R5 rappre¬ 
senta invece la rete di guadagno reazionato corrispon¬ 
dente alla curva RIAA, e stabilisce la cosiddetta curva 
«roll-off». 

Quando infine il preamplificatore viene predisposto 
per il funzionamento con la curva NAB, spostando il 
commutatore SI suH’altra posizione, C3 ed R3 costitui¬ 
scono la rete di correzione. 

II condensatore Cll agisce da limitatore nei confron¬ 
ti delle oscillazioni a frequenza elevata, mentre C13 
rappresenta la capacità di accoppiamento per il canale 
«A». 

Il guadagno a circuito aperto delLunità integrata 
uA739C è delLordine di 20.000, ossia è pari ad 86 
dBV. Dal momento che per la maggior parte i circuiti 
di preamplificazione raggiungono un guadagno pari 
soltanto a 1.000 (ossia a 60 dBV), il circuito integrato 
pA739C può essere considerato alla stessa stregua di 
una unità che presenti un guadagno praticamente in¬ 
finito. 

CRITERI REALIZZATIVI 

Il prototipo originale del preamplificatore RIAA/ 
NAB si presenta a costruzione ultimata così come si 
nota nella foto di figura 2: per la sua realizzazione con¬ 
viene quindi usare una basetta pre-forata, impiegando 
terminali del tipo a saldare. 

Tuttavia, a causa della minima distanza che sussiste 
tra i piedini terminali del circuito integrato ICl, risulta 
più conveniente ricorrere all’impiego di una basetta a 
circuiti stampati. A tale riguardo, la figura 3 rappresen¬ 
ta tale basetta così come conviene allestirla, vista dal 
lato delle connessioni, mentre la figura 4 rappresenta 
la medesima basetta ribaltata orizzontalmente, per 
chiarire l’esatta posizione dei diversi componenti, in 
base alle medesime sigle di identificazione adottate 
nello schema elettrico di figura 1. Nei confronti della 
figura 4, è importante notare che è stata specificata la 
polarità dei condensatori elettrolitici Cl, C2, C9, CIO, 
C13 e C14, che deve essere rigorosamente rispettata 
confrontandola con lo schermo elettrico. 

Entrambe queste figure riproducono il circuito stam¬ 
pato nelle dimensioni effettive: per questo motivo, il 
disegno di figura 3 può essere riprodotto su carta da 
lucido a grandezza naturale, per essere poi sfruttato 
come «pellicola» per ottenerne direttamente la ripro¬ 
duzione fotografica mediante il sistema di foto-inci¬ 
sione a suo tempo descritto su queste stesse pagine. 

Se il preamplificatore viene realizzato nella versione 
a circuiti stampati, è assai improbabile che si riscon- 
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trino difficoltà agli effetti dei fenomeni di modula¬ 
zione incrociata. 

Per contro, se il montaggio viene effettuato col 
sistema di cablaggio convenzionale, è opportuno si¬ 
stemare ed orientare i componenti in modo tale da 
assicurare un perfetto isolamento tra i canali, so¬ 
prattutto nei confronti degli accoppiamenti parassiti. 

Per il suo normale funzionamento, il circuito in¬ 
tegrato impone naturalmente la disponibilità di tensio¬ 
ni di alimentazione positive e negative, ciascuna delle 
quali viene riferita a massa. Di conseguenza, è buona 
norma incorporare nel medesimo involucro che con¬ 
tiene l'intero preamplificatore un circuito di alimen¬ 
tazione, che può essere del tipo che illustriamo a 
titolo di esempio alla figura 5. 

Si noti che questa sezione di alimentazione può 
funzionare con tensioni continue di valore compreso 
tra 6,3 e 12,6 V, e con tensioni continue di valore 
compreso tra 12 e 20 V. 

Se si desidera che il funzionamento avvenga con 
una sorgente di tensione alternata, sarà possibile usare 
qualsiasi tipo di trasformatore per Taccensione di fi¬ 
lamenti, in grado di fornire la tensione secondaria 
I con una corrente avente una intensità pari a circa 
0,5 A. Se invece la sorgente di alimentazione è del 
tipo a corrente continua, esso potrà appartenere a 
qualsiasi categoria, nel senso che potrà essere costitui- 
I ta da una batteria di pile, da un accumulatore rica¬ 
ricabile, ecc. 

Per completare la realizzazione, è conveniente in- 
i stallare l'intero dispositivo in un involucro metallico, 
onde ridurre al minimo le possibilità di introdurre 
segnali parassiti dovuti alla presenza di campi ma¬ 
gnetici 0 elettrostatici di tipo alternato. A tale riguar¬ 
do, dal momento che né il preamplifìcatore propria¬ 
mente detto, né la sezione di alimentazione di cui alla 
figura 5 sono in grado di produrre una quantità apprez¬ 
zabile di calore, è possibile impiegare una scatola 
metallica di dimensioni assai ridotte. 

[ A realizzazione ultimata, il collaudo e la messa a 
1 punto non comportano gravi difficoltà: in pratica, 
j dopo aver verificato che tutte le connessioni corrispon¬ 
dano a quelle precisate nello schema elettrico, e che 
tutti i componenti siano stati installati nella posizione 
effettiva, sarà sufficiente verificare che non esistano 
j corto-circuiti lungo le diverse linee di alimentazione, 
I e controllare che le tensioni positive e negative siano 
; presenti nei diversi punti, facilmente deducibili dallo 
stesso schema elettrico. 

^ Non esistono componenti variabili da «tarare», per 
cui — una volta eseguita l'ultima saldatura — se 
, non vi sono errori di montaggio il preamplificatore 
deve essére in grado di funzionare immediatamente, 
i La figura 6 è un'altra fotografia che mette in evi- 
' denza l'opportunità di usare brevi tratti di cavetto 
schermato unipolare per collegare la basetta a circuiti 
stampati con i raccordi di ingresso e di uscita, sem¬ 
pre allo scopo di evitare l'introduzione di rumore di 
fondo, la cui presenza comprometterebbe il funzio¬ 
namento, a causa soprattutto dell'elevato fattore di 
amplificazione. 



Fig. 5 - Schema elettrico della sezione di alimentazione. Se 
la tensione disponibile è di tipo alternato, essa dovrà far capo 
airingresso corrispondente del rettificatore a ponte. In tal caso 
si ottengono in uscita due tensioni continue, entrambe del va¬ 
lore di 6,3 V, di cui una positiva rispetto alla massa comune, 
ed una negativa. 



Fig. 6 - La foto illustra il particolare che mette in evidenza 
Fimpiego di brevi tratti di cavetto schermato per effettuare 
le connessioni di ingresso e di uscita della basetta a circuiti 
stampati con i relativi raccordi, onde evitare Vintroduzione di 
segnali parassiti. 



Fig. 7 - Fotografia che mette in evidenza Faspetto frontale 
del Finterò preamplificatore, così come è stato realizzato in 
origine. 
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La figura 7 — infine — illustra Finterò dispositivo 
a realizzazione ultimata, così come è stato costruito 
dalFAutore. Sul pannello frontale sono disponibili in 
totale quattro raccordi, di cui due di ingresso (IN) 
e due di uscita (OUT), rispettivamente per i canali 
A e B, A destra si nota invece un tipico ancoraggio 
in gomma, tramite il quale è possibile applicare la 
sorgente di alimentazione, e precisamete una sor¬ 
gente a tensione alternata rettificata o di tensione 
continua, di valore compreso entro i limiti precisati. 

USO DEL DISPOSITIVO 

Se durante Fuso di questo preamplificatore si no¬ 
tasse che il guadagno risulta insufficiente quando il 
commutatore per la selezione della curva di responso 
viene predisposto sulla posizione opportuna per Fa¬ 
scolto di nastri registrati (curva NAB), è possibile 
conferire alle capacità C3 e C4 il valore di 100 pF 
anziché di 150 pF, oppure attribuire ad R5 un valore 
di 500 kn, anziché di 470 kH. Evitare però di correg¬ 
gere entrambi i valori, poiché in tal caso Fandamento 
della curva risulterebbe gravemente compromesso. 

In pratica, effettuando una delle modifiche citate, il 
guadagno globale aumenta, pur restando inalterato F 
andamefito della curva. 

Un secondo problema che potrebbe essere riscontra¬ 
to é Faumento del guadagno per le frequenze di 
valóre inferiore a 20 Hz. Per correggere questo 
eventuale difetto, si può aggiungere in parallelo alle 
capacità C3 e C4 un resistere del valore di 5,6 MH. 
In tal caso, il guadagno viene limitato approssimati¬ 
vamente al valore di 61,5 dB, pur lasciando inalterato 
Fandamento della curva di responso. 

Ove se ne riscontri Fopportunità, é consigliabile 
inserire tra il preamplificatore ed il dispositivo di am¬ 
plificazione propriamente detto una unità di controllo 
del tono, impiegante possibilmente semiconduttori ad 
effetto di campo. Con questa aggiunta si migliora note¬ 
volmente Fisolamento del preamplificatore rispetto al- 
Famplificatore, eliminando le eventuali cause di oscil¬ 


lazioni dovute agli accoppiamenti reattivi, che pos¬ 
sono a volte manifestarsi durante il funzionamento. 

Per concludere, si tratta in sostanza di una realiz¬ 
zazione assai semplice, che — una volta allestita — 
non necessita di alcuna manutenzione, e potrà fun¬ 
zionare per un periodo di tempo indeterminato, senza 
dare adito a fenomeni di instabilità. 


ELENCO DEI COMPONENTI 


RI = Resìstere da 47.000 11 

R2 = Resìstere da 47.000 

R3 = Resìstere da 470.000 12 (vedi teste) 

R4 = Resìstere da 470.000 12 (vedi teste) 

R5 = Resistere da 7,5 M12 

R6 = Resistere da 7,5 M12 

R7 = Resìstere da 47.000 12 

R8 = Resìstere da 47.000 12 

R9 = Resistere da 150.000 12 

RIO = Resistere da 150.000 12 

RII = Resistere da 10.000 12 

R12 = Resìstere da 10.000 12 

Tutti i resister! pessene essere della petenza di 0,5 W 


CI 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

C9 

CIO 

Cll 

C12 

C13 

C14 

ICl 


n/2/3/4 


Cendensatere elettrelitice da 10 :|iiF - 15 V 
Cendensatere elettrelitice da 10 p,F - 15 V 
Cendensatere ceramice a disce a 150 pF 
(vedi teste) 

Cendensatere ceramice a disce a 150 pF 
(vedi teste) 

Cendensatere ceramice a dìsce da 18 pF 

Cendensatere ceramico a disco da 18 pF 

Condensatore ceramico a disco da 56 pF 

Condensatore ceramico a disco da 56 pF 

Condensatore elettrolìtico da 100 im-F - 6 V 
Cendensatere elettrolitico da 100 p-F - 6 V 
Condensatore ceramice a disco da 0,047 i^iF 
Condensatore ceramico a disco da 0,047 jiF 
Condensatore elettrolitico da 10 p,F - 15 V 
Condensatore elettrolitico da 10 [xF ■ 15 V 
Amplificatore operazionale in versione inte¬ 
grata, tipo Faìrchìld 739 C, oppure 
Motorola MC 1303L, o ancora Signetics 
E5003 A 

Raccordi di tipo ad arbìtrio del costrut¬ 
tore. 


I 


RADIO CACCIA SUI 145 MHz 

La sezione RADIOAMATORI DELL*AQUILA organizza per il giorno 20 maggio p.v. una RADIOCACCIA AQUILA 
D*ORO sulla frequenza di 145 MHz riservata agli OM e agli SWL. La gara si svolgerà nella zona delVAquila. 

La stazione detta AQUILA D*ORO effettuerà la trasmissione con portante modulata da un metronomo. La quota di 
partecipazione è fissata in lire 1.500 per equipaggio. 

Il raduno è alle ore 0930 in piazza del Duomo. La gara inizierà alle ore 1030 con termine massimo alle ore 1300. 

La classifica sarà compilata in base al tempo impiegato per ritrovare la stazione. A questo scopo verranno distribuiti 
dei cartellini in cui dovrà risultare Fora di partenza. Fora di arrivo e le firme dei commissari di gara. 

Individuata la stazione e vistato il cartellino dall*operatore di AQUILA D*ORO al concorrente è vietato, pena squa¬ 
lifica, dare informazioni con qualsiasi mezzo, circa Fubicazione della stazione stessa. 

Alle ore 1330 si effettuerà la premiazione in un ristorante del luogo che sarà reso noto a tutti i partecipanti. 

Le prenotazioni per il pranzo sociale si ricevono in cQncomitanza con le iscrizioni. Per Fadesione è sufficiente invia¬ 
re alla sezione RADIOAMATORI DELVAQUILA, Casella postale 80, una semplice QSL. Il versamento potrà essere 
effettuato direttamente prima della gara. Ci auguriamo che i partecipanti a questa lodevole iniziativa siano numerosi spe¬ 
cialmente nel campo degli SWL che aspirano a diventare radioamatori. 
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LA PROVA 
DEI TRANSISTORI 



Con ranìcolo che segue in¬ 
tendiamo integrare quanto a 
suo tempo pubblicato sul nu¬ 
mero 1/73 in riferimento al- 
ridentificazìone di transisto¬ 
ri privi di contrassegni, o co¬ 
munque irriconoscibili Oltre 
a ribadire alcuni concetti fon- 
damentaii, espressi questa 
volta sotto un diverso punto 
di vista, descriviamo anche 
alcuni metodi di carattere as¬ 
sai pratico, attraverso i quali 
è possibile facilmente distin¬ 
guere (e caratteristiche prin¬ 
cipali di un transistore, agli 
effetti delle possibilità di im¬ 
piego. 



ome già abbiamo avuto va¬ 
rie volte occasione di con¬ 
statare, la stampa tecnica 
presenta progetti di realizzazioni a 
transistori talmente numerosi, che 
molti lettori sono stati indubbia¬ 
mente indotti ad acquistare quan¬ 
titativi più o meno rilevanti di tran¬ 
sistori nuovi, seminuovi, o di ricu¬ 
pero, a volte faticosamente rimossi 
da circuiti precedentemente alle¬ 
stiti. 

Quando in laboratorio si passa 
in rassegna la scorta di semicon¬ 
duttori di cui si dispone, è facile 
riscontrare che molti di essi sono 
privi di qualsiasi contrassegno, op¬ 
pure recano contrassegni indecifra¬ 
bili, o ancora presentano diciture 
che non possono essere individua¬ 
te in alcun elenco. 

Nei confronti di questi transi¬ 
stori, le Fabbriche sono spesso ri¬ 
luttanti a fornire i dati, in quanto 
a volte essi vengono prodotti in ba¬ 


se a particolari esigenze delFacqui- 
rente. 

Sotto questo aspetto, dedicando 
poche ore alla loro suddivisione in 
tipi « n-p-n » e « p-n-p », e suddi¬ 
videndoli poi nelle quattro catego¬ 
rie principali, è possibile risparmia¬ 
re una notevole quantità di tempo, 
evitare faticosi tentativi, e consegui¬ 
re anche una notevole economia per 
quanto riguarda la realizzazione di 
circuiti nuovi. 

T metodi di suddivisione possono 
essere soltanto approssimati, e — a 
tale riguardo — è possibile preci¬ 
sare le seguenti quattro categorie: 

1 - Transistori per Alta Frequenza 

2 - Transistori a basso guadagno 


3 - Transistori ad alto guadagno 

4 - Tutti gli altri tipi che non ap¬ 

partengono alle precedenti tre 
categorie. 

LE PROVE PRELIMINARI 

Per prima cosa, conviene com¬ 
piere un sommario controllo visivo, 
e separare i transistori di tipo noto 
da quelli di tipo sconosciuto. Na¬ 
turalmente, è sempre bene sottopor¬ 
re anche quelli ben noti alle prove, 
in quanto possono essere deteriorati 
oppure possono denotare prestazio¬ 
ni inferiori a quelle nominali. Ad 
esempio, se nella quantità di tran¬ 
sistori disponibili ne esistono alcuni 



Fig. 1 - Disegni illustranti i collegamenti tipici alla base di alcuni esemplari più 
comuni di transistori. Si rammenti però che si tratta dei tipi principali, e che ne 
esistono numerose varianti nell’attuale produzione delle diverse Fabbriche. In 
«A» è illustrato il tipo con involucro metallico, senza linguette di riferimento; «B» 
illustra un tipo di transistore realizzato con involucro di plastica; «C» rappresenta 
un transistore con involucro metallico, munito di linguetta di riferimento; «D» 
rappresenta un altro tipo con involucro metallico e con linguetta, di riferimento, 
nel quale è però presente anche un terminale facente capo allo schermo, collegato 
direttamente all’involucro esterno. «E» illustra un altro tipo di transistore in 
involucro metallico o di vetro, nel quale il terminale facente capo al collettore 
può essere identificato dalla presenza di un puntino colorato, rappresentato dal 
semicerchio nero visibile all’esterno del contorno. «F» illustra un esemplare con 
involucro metallico di tipo a parallelepipedo, nel quale è del pari possibile che 
il terminale del collettore venga identificato dalla presenza di un puntino colorato 
sull’esterno. «G» — infine — rappresenta un altro tipo di involucro metallico a 
struttura rettangolare, senza riferimenti. Le diciture «Alto» e «Basso» differenziano 
il valore resistivo riscontrato. 
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Fig. 2 - Rappresentazione schematica dei valori resistivi rilevati su di un transistore 
in buone condizioni: «A» è riferito ad un tipo «p-n-p», mentre «B» si riferisce ad 
un transistore del tipo «n-p-n». 


che siano stati asportati da circuiti 
stampati, è assai facile che i rela¬ 
tivi terminali siano piuttosto corti. 

Per fortuna, quando questi cir¬ 
cuiti vengono montati, di solito si 
inseriscono dei piccoli distanziato- 
ri in materiale plastico tra il corpo 
del transistore e la basetta di sup¬ 
porto, e ciò accade molte volte per 
effettuare il montaggio in confor¬ 
mità ai suggerimenti forniti dallo 
stesso fabbricante per quanto ri¬ 
guarda la piega dei terminali e la 
dissipazione termica. 

Indipendentemente da ciò, i fab¬ 
bricanti hanno spesso Pabitudine di 


Col legare questo terminale 



Fig. 5 - Esecuzione delle prove necessarie 
per identificare i collegamenti allo zoc¬ 
colo. Se il terzo terminale contrassegnato 
«B», quando viene cortocircuitato con il 
terminale «A» oppure col terminale «C», 
determina una diminuzione della resi¬ 
stenza indicata dallo strumento, si può 
stabilire che esso corrisponde alla base: 
in questo caso, il terminale col quale 
viene messo in cortocircuito quando la 
resistenza diminuisce corrisponde al 
collettore. Si notino le alternative de¬ 
scritte nel testo. 


piegare i terminali per circa 3 mm 
dal lato dove avviene la saldatura, 
col risultato vantaggioso che la lo¬ 
ro lunghezza risulta ancora suffi¬ 
ciente dopo la separazione dal cir¬ 
cuito. Dopo tale controllo, non re¬ 
sta quindi che gettare tutti quei 
transistori i cui terminali risultas¬ 
sero troppo corti. 

La figura 1 illustra Laspetto ti¬ 
pico della parte inferiore di sette 
categorie nelle quali ricadono soli¬ 
tamente i transistori di ricupero. 
Alcuni di essi possono presentare 
dei puntini colorati di riferimento, 
di solito rossi o bianchi, che faci¬ 
litano Lidentificazione del colletto¬ 
re, mentre altri presentano il col¬ 
lettore internamente collegato al- 
Linvolucro esterno. 

È però bene evitare di lasciarsi 
trarre in errore dalLeventuale colo¬ 
razione dei terminali, in quanto 
non tutti i fabbricanti adottano il 
medesimo codice. Naturalmente, 
nelLeventualità che si disponga di 
un buon strumento per la prova dei 
transistori, questi controlli risulta¬ 
no assai più facili; tuttavia, dal mo¬ 
mento che non tutti posseggono uno 
strumento di questo tipo, è indub¬ 
biamente interessante conoscere i 
metodi di prova e di identificazio¬ 
ne, così come sono stati descritti 
su Practical Wireless. 

L’IDENTIFICAZIONE 
DEI TERMINALI 

Il primo controllo, che consiste 
nel separare i tipi « p-n-p » dai 
tipi « n-p-n » e nelLidentificarne i 


terminali, può essere eseguito con ti 
l’aiuto di un semplice multimetro, d 
predisponendolo per la misura di p 
valori resistivi in una portata bassa. p 

A tale riguardo, è però necessa- d 
rio fare una importante precisazio- fi 
ne: nella maggior parte dei casi, 
quando un multimetro viene pre- 
disposto per la misura di valori re- g, 
sistivi, il potenziale positivo della 
batteria fa capo al puntale negativo ^ 
(nero), mentre il polo negativo del- 
l’alimentazione dell’ohmetro fa ca- 
po al puntale rosso. Questa è la 
prima caratteristica che occorre 
controllare, eventualmente con lo ^ 
aiuto di un altro voltmetro per cor- 
rente continua. 

Una volta stabilita la polarità del- 
la tensione disponibile tra i puntali ^ 
dello strumento, ci si può basare ^ 
sulla figura 2 per apprendere il me- ' 
todo attraverso il quale si può sta¬ 
bilire a quale categoria appartenga 
il transistore sotto prova. ^ 

Agli effetti dell’identificazione, 
se la batteria di alimentazione del- 
l’ohmetro fornisce una tensione non 
molto superiore al valore minimo di 
1,5 V, come accade nella maggior 
parte dei casi, non occorre preoc- 
cuparsi di ciò che può accadere in- 
vertendo tra loro i puntali agli ef- 
fetti dell’applicazione di questa ten- 
sione tra due terminali del transi¬ 
store sotto prova. In ogni caso, la 
corrente (diretta o inversa) che si| 
sviluppa non può mai raggiungere 
un’intensità sufficiente a danneg- ?! 
giare il transistore. ^ 

Se, provando la resistenza che sii ^ 
riscontra tra ciascuna coppia di ter- ^ 
minali, si individua una coppia di 
essi che presenta un basso valore ^ 
resistivo con entrambe le polarità, 
si può quasi avere la certezza as- 
soluta che esiste un cortocircuito, 
e ciò particolarmente se uno dei 
due terminali fa capo alla base. Se ne 
invece si ottiene l’indicazione di un tr; 
valore resistivo esiguo tra la base la 
ed uno degli altri due terminali, e nr 
l’indicazione di un valore resistivo pi 
elevato tra la stessa base e l’altro pr 
terminale, è facile dedurre che i ca¬ 
si possono essere due: il transistore re 
può essere deteriorato, oppure il sìe 
terminale che viene considerato co- ce 
me facente capo alla base fa invece lei 
capo in realtà ad un altro elettrodo, se; 

Durante l’esecuzione di queste le 
misure può accadere assai facilmen- te 
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te che Tindice si porti in corrispon¬ 
denza di una estremità della scala, 
per cui — in tali circostanze — la 
prova deve essere eseguita riferen¬ 
dosi a quanto viene chiarito alla 
figura 3. 

Tracciare un disegno della base 
inferiore del transistore, e contras¬ 
segnare i tre terminali con le lettere 
« A », « B » e « C ». Ciò fatto, so¬ 
no disponibili tre permutazioni di 
coppie e precisamente « A - B », 
« A - C » e « B - C ». 

A questo punto, scegliere una 
qualsiasi delle tre coppie, e collegar¬ 
la ai puntali delTohmetro predispo¬ 
sto per la misura di valori resistivi 
relativamente bassi; collegare poi 
alternativamente il terzo terminale 
a ciascuno dei due facenti parte 
della coppia scelta. Se la resistenza 
misurata con lo strumento diminui¬ 
sce di valore, il terzo terminale che 
viene collegato provvisoriamente ad 
uno dei due corrisponde alla base, 
ed il terminale col cui collegamen¬ 
to alla base si riscontra la dimi¬ 
nuzione del valore resistivo corri¬ 
sponde al collettore. Verificare an¬ 
che se per caso quest’ultimo termi¬ 
nale è in contatto diretto con Tin- 
volucro metallico, il che costituireb¬ 
be una conferma che si tratta effet¬ 
tivamente del collettore. 

Se non si ottengono questi risul¬ 
tati, eseguire la medesima prova 
con ciascuna delle altre due cop¬ 
pie, adottando il medesimo proce¬ 
dimento. Se non fosse possibile 
identificare con assoluta certezza il 
terminale facente capo alla base, e 
se si riscontrasse un valore resistivo 
' elevato con entrambe le polarità, è 
assai probabile che il terzo termi¬ 
nale sia quello che fa capo alla 
base. 

Per eseguire una verifica, convie¬ 
ne partire dal presupposto che si 
tratti proprio della base, e control¬ 
lare con lo strumento se si tratta di 
I un esemplare del tipo « p-n-p », op- 
I pure del tipo « n-p-n », nel modo 
I precisato alla citata figura 1. 

Ciò fatto, dovrebbero essere chia¬ 
re le connessioni alla base del tran¬ 
sistore sotto prova; i terminali fa¬ 
centi capo all’emettitore ed al col¬ 
lettore potranno essere identificati 
semplicemente invertendo tra loro 
le connessioni nella prova di de¬ 
terminazione della categoria. 


LA PROVA DEL GUADAGNO 

Per eseguire la misura del gua¬ 
dagno, è necessario allestire due 
semplici circuiti, come quelli illu¬ 
strati alla figura 4. Per la realizza¬ 
zione di questo dispositivo è ne¬ 
cessario disporre di zoccoli per 
transistori di buona qualità, in 
quanto è assai probabile che si pre¬ 
senti Teventualità di provare tran¬ 
sistori con terminali molto corti, 
nel qual caso le successive opera¬ 
zioni di saldatura e di dissaldatura 
sono piuttosto laboriose, oltre che 
pericolose per l’integrità del semi- 
conduttore. 

La tecnica preferibile per l’alle¬ 
stimento di questi circuiti è ad ar¬ 
bitrio del Lettore, sarebbe sia assai 
conveniente usufruire di una baset¬ 
ta preforata di materiale isolante. 

Una volta costruiti i circuiti illu¬ 
strati, conviene collegare ad essi 


Se le oscillazioni di cui è stata 
precedentemente riscontrata la pre¬ 
senza col transistore usato all’inizio 
continuano a sussistere, il guadagno 
è indubbiamente maggiore di 30; 
se invece le oscillazioni non si ma¬ 
nifestano più, il guadagno è indub¬ 
biamente inferiore al suddetto va¬ 
lore. 

A questo punto, è possibile con¬ 
trollare le prestazioni di tutti quei 
transistori le cui connessioni alla 
base siano difficili da identificare, 
provando per tentativi le diverse 
possibilità, sempre in riferimento a 
quel terminale che si considera pre¬ 
sumibilmente come facente capo al¬ 
la base, ed invertendo gli altri due 
nello zoccolo. 

Se non si ottiene in alcun caso 
la produzione delle oscillazioni, te¬ 
nere da parte quel determinato tran¬ 
sistore per eseguire altre due prove 
supplementari. Si precisa che non è 



Fig. 4 - Questi sono i circuiti che devono essere allestiti in forma provvisoria o 
definitiva per eseguire le prove del guadagno e delVamplificazione. Si rammenti 
che, per eseguire le stesse prove con transistori del tipo «n-p-n», la polarità delle 
due batterie di alimentazione deve essere invertita. «A» è la sezione che produce 
le oscillazioni, mentre «B» è la parte del circuito che le amplifica. 


due transistori notoriamente in buo¬ 
ne condizioni, ad esempio, uno del 
tipo OC44 oppure OC45 per Tri, 
ed un altro del tipo OC70 oppure 
OC72 per Tr2, e collegare anche la 
batteria e la cuffia. Se si dispone 
inoltre di un oscilloscopio, il suo 
impiego non può che essere di gran¬ 
de utilità, in quanto rende la prova 
che stiamo per descrivere assai più 
significativa. 

Regolare quindi VRl finché si 
ode un suono nitido attraverso la 
cuffia, oppure finché si osserva una 
traccia evidente sullo schermo del¬ 
l’oscilloscopio, e provare quindi a 
sostituire a Tri un transistore di 
tipo sconosciuto. 


necessaria alcuna precauzione agli 
effetti dell’inversione dei terminali, 
anche con la tensione relativamen¬ 
te elevata disponibile per l’alimen¬ 
tazione, Se tuttavia il transistore si 
interrompesse, la causa può essere 
dovuta assai probabilmente al fatto 
che esso era già deteriorato in par¬ 
tenza, per cui era del pari inutiliz¬ 
zabile. 

LA PROVA 

DELL’AMPLIFICAZIONE 

Ciò fatto, riporre nella sua po¬ 
sizione il transistore originale di 
prova, vale a dire il tipo OC44 op¬ 
pure OC45 (o comunque uno di 
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Fig. 5 - Circuito che occorre allestire per eseguire le prove in alta frequenza. 
Anche in questo caso, se il transistore sotto prova è del tipo «n-p-n», la polarità 
della batteria deve èssere invertita. 


quelli che sono stati riscontrati ef¬ 
ficienti agli effetti della produzio¬ 
ne di oscillazioni), dopo di che, 
uno alla volta, è possibile provare 
tutti quelli che erano risultati di¬ 
fettosi agli effetti della prova del 
guadagno, sostituendoli alternativa- 
mente nella posizione di Tr2. 

L’intensità del suono udito attra¬ 
verso la cuffia, oppure Tampiezza 
della traccia riscontrata sullo scher¬ 
mo deiroscilloscopio, permetterà di 
accertare se ogni transistore che 
viene provato amplifica o meno. 

Naturalmente, la prova eseguita 
con Toscilloscopio è assai più at¬ 
tendibile, nel senso che con l’auri¬ 
colare o la cuffia può essere diffi¬ 
cile valutare l’entità dell’amplifica¬ 
zione, che risulta invece molto più 
evidente misurando la variazione 
dell’ampiezza della traccia ripro¬ 
dotta sullo schermo dell’oscillosco¬ 
pio. 

Di conseguenza, dispdhendo di 
questo strumento, è possibile otte¬ 


nere informazioni più dettagliate, 
soprattutto se il guadagno consen¬ 
tito dal transistore è piuttosto basso. 

Sfruttando sempre le caratteristi¬ 
che della traccia visibile sullo scher¬ 
mo dell’oscilloscopio, è infatti pos¬ 
sibile classificare alcuni transistori 
in modo da poterli considerare co¬ 
me appartenenti alla categoria dei 
tipi che funzionano con segnali di 
notevole entità, in quanto la forma 
d’onda risulta distorta oppure ta¬ 
gliata in corrispondenza dei picchi. 
Il presupposto sul quale le prove 
fino ad ora descritte sono state ba¬ 
sate è che i transistori « surplus » 
di cui si dispone appartengano tutti 
alla categoria di quelli funzionanti 
invece con segnali di entità ridotta. 

LE PROVE 

AD ALTA FREQUENZA 

Tutti i transistori disponibili de¬ 
vono anche essere preferibilmente 


sottoposti alla prova del funziona¬ 
mento ad alta frequenza, indipen¬ 
dentemente dal fatto che essi ab¬ 
biano o meno superato le prove pre¬ 
cedenti. 

Il circuito necessario è quello il¬ 
lustrato alla figura 5. Agli effetti 
del suo impiego, il lettore dovrà di¬ 
sporre di un cristallo, di Tri, del¬ 
l’induttanza LI e della capacità Cl, 
in base al materiale disponibile in 
laboratorio, per effettuare un con¬ 
trollo in riferimento alla frequenza. 

Come guida, disponendo di un 
cristallo in grado di oscillare su di 
un’armonica alla frequenza di 
20 MHz, e con un transistore del 
tipo OC 170, se l’induttanza LI è 
costituita da otto spire di filo di 
rame smaltato del diametro di 
1,3 mm, avvolte su di un supporto 
del diametro di 12 mm, e se la 
capacità variabile Cl presenta un 
valore massimo di 50 pF, il cir¬ 
cuito è in grado di coprire una 
gamma di frequenze che si esten¬ 
de al valore massimo di 30 MHz. 

Dopo aver allestito il circuito, è 
naturalmente necessario disporre o 
di un buon ricevitore sintonizzabile 
su varie frequenze, oppure di un 
« grid dip », per rivelare l’eventua¬ 
le presenza delle oscillazioni. Una 
volta che tale presenza sia stata ri¬ 
scontrata, si tratta semplicemente 
di eseguire una prova di sostituzio¬ 
ne con i tipi da collaudare, nel mo¬ 
do precedentemente descritto a pro¬ 
posito della prima prova. 

Dopo aver classificato tutti i tran¬ 
sistori di cui si dispone, proceden¬ 
do nel modo descritto, non resta 
che provare ad effettuare tutte le 
possibili sostituzioni dei vari tipi 
entro ogni rispettiva categoria, fino 
ad ottenere i risultati più soddisfa¬ 
centi in ogni particolare realizza¬ 
zione elettronica che viene tentata. 

I metodi descritti non possono 
essere considerati ovviamente asso¬ 
luti, ma — se non altro — con il 
loro aiuto sarà stato indubbiamen¬ 
te possibile creare un po’ di ordine 
nel classico « caos », di laboratorio, 
facilitando così in modo notevole 
l’allestimento di nuovi circuiti e la 
traduzione in pratica di nuove idee. 
Il tutto, col vantaggio supplemen¬ 
tare di un certo risparmio, nel sen¬ 
so che sarà probabilmente evitato 
l’onere dell’acquisto di nuovi tran¬ 
sistori. 


CONTATORE NUMERICO DI FREQUENZA 

Un contatore di frequenza numerico portatile per la prova di impianti 
radio mobili è stato progettato dalla Marconi Instruments Ltd., St. Albans, 
Hertfordshire, Inghilterra. Il gruppo compatto azionato a batteria misura 
appena 90 x 205 x 180 mm e pesa 5 kg. per cui può essere facilmente 
maneggiato in spazi ristretti quali si incontrano spesso negli impianti 
radio per veicoli. 

I due intervalli di frequenza forniti — vale a dire da 100 kHz a 260 MHz 
e da 400 MHz a 512 MHz — coprono le bande radio mobili più comu¬ 
nemente adoperate. La risoluzione di 10 Hz a 500 MHz significa che lo 
strumento è in grado di adempiere alla sua funzione sul futuro sistema 
nuovo da 6,25 kHz a canale suddiviso. Le frequenze misurate sono 
presentate visivamente su indicatori numerici a diodi emettitori di luce. 
Disinserendo i diodi fino al momento in cui si desidera una lettura effet¬ 
tiva, la carica della batteria è sufficiente, a quanto asserito, per la durata 
di un intero turno lavorativo. 
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Lo studio» che trascriviamo ìnte* 
gralmcnte» è tolto da Tempo Eco* 
nomko N, 121 pagin^^ 17 e se¬ 
guenti, La rivista è uscita II J5 
dicembre 1972» perciò la data del 
I gennaio 1973 è riferita come 
«futura». Comunque» sarà interes¬ 
sante per i nostri lettori appren¬ 
dere come i campi dell'etetironica 
e deirelettromcceanìca abbiano 
ricevuto influssi dall'industria de¬ 
gli elettrodomestici. 


I 

* 1: Rinuncia 


I PROBLEMI 
DEL GIGANTISMO 


AEG-Telefunken (elettrotecnica, elet¬ 
tromeccanica ed elettronica, 1.800 mi¬ 
liardi di lire di fatturato) e Zanussi 
(250 miliardi di vendite Tanno scorso, 
ma anche 18 miliardi di deficit) av- 
, vieranno dal primo gennaio una nuo- 
1 va società destinata a produrre elettro- 
i domestici bianchi (frigoriferi e ap¬ 
parecchi di lavaggio). Il 70% circa 
,i del capitale sarà sottoscritto dalla 
Zanussi, il 20,01 dal gruppo tedesco. 
Adesso, il presidente Mazza ha chiesto 
alTAEG Telefunken di versare circa 25 
I miliardi come anticipo della quota fis- 
I sata nella nuova società. I suoi dirigenti 
I hanno lasciato chiaramente intendere di 
i essere propensi a mettere a disposizio- 
j ne una cifra superiore — si parla di 40 
miliardi — a patto che ciò possa garan¬ 
tire alla AEG-T. una grossa fetta della 
produzione di elettrodomestici del grup¬ 
po italiano; ma assolutamente si dichia¬ 
rano non interessati ad assumere il con¬ 
trollo delle industrie di Pordenone, in 
cui già dal 1964 AEG-T. detiene una 
partecipazione del 21,5%. Perché que¬ 
sto atteggiamento rinunciatario dei tede¬ 
schi, che proprio nel settore degli elet¬ 
trodomestici bianchi hanno il loro tal¬ 
lone d'Achille? 

AEG-Telefunken ha rinunciato alla 
produzione diretta dei frigoriferi da cir¬ 
ca dieci anni, da quando cioè cominciò 
Tinvasione degli apparecchi italiani sul 
mercato tedesco. Costavano molto meno, 

I erano più funzionali e meno ingombran¬ 
ti. Quelli tedeschi uscivano da catene 
di montaggio obsolete, quelli italiani da 
stabilimenti nuovissimi. Da allora AEG- 
Telefunken, come altre industrie tede¬ 
sche e francesi, compra in Italia gli elet- 
f trodomestici e li vende con il proprio 
I marchio. 

La casa tedesca intende continuare a 
coprire la grossa fetta di vendite con 
il suo nome, e vuole anzi ampliarla. 
L'accordo con la Zanussi per la nuova 
I società — per inciso — ricalca le grandi 
I linee della politica di Lino Zanussi, 
l'uomo che ha fatto conoscere la casa 
di Pordenone in tutto il mondo. Za¬ 
nussi, contrariamente a Borghi e alla 
famiglia Zoppas, aveva pensato, sin 
dalTinizio del boom italiano, ad una 
serie di accordi con il gruppo francese 
Thompson, con la tedesca AEG-T. e 
Tinglese Hoover per fare della sua azien¬ 
da il centro produttivo europeo degli 


elettrodomestici bianchi, fornitrice dei 
diversi gruppi europei — in attesa di 
espandersi verso i mercati d'oltre-ocea- 
no — ma con un'indipendenza commer¬ 
ciale completa. 

Quando, nello scorso ottobre, i sin¬ 
dacati metalmeccanici veneti emisero un 
secco comunicato di censura sulla stra¬ 
tegia di Mazza, concludendo — affret¬ 
tatamente forse — che anche la Zanussi 
stava per entrare nelTorbita AEG-T. co¬ 
me già la Ignis in quella Philips, i primi 
a stupirsi e a negare abbastanza tranquil¬ 
lamente Tacquisto/controllo furono pro¬ 
prio i tedeschi. 

Successivamente, le pressioni per risol¬ 
vere il dramma di un'intera regione (ol¬ 
tre che la esplosiva concomitanza del 
contratto dei metalmeccanici) hanno por¬ 
tato al famoso tavolo delle trattative 
TIMI e TAEG-T. In questi giorni, nel 
corso di diversi e riservati colloqui a 
Roma, TIMI ha chiesto all'industria 
tedesca di costituire un consorzio a tre 
(IMI, AEG-T. e Zanussi), nel quale 
ogni partner avrebbe il 33% del capi¬ 
tale sociale. 

Ma le fonti vicine alTAEG-T. conti¬ 
nuano ad insistere sul disimpegno: il 



Fig. 1 - Lamberto Mazza presidente del¬ 
le Industrie Zanussi. 


motivo principale sarebbe — come ci 
ha dichiarato un dirigente tedesco 
esperto di questi pourparler — la dif¬ 
fidenza delTAEG-T. verso il clima ac¬ 
ceso del jpondo del lavoro italiano, in 
particolare la conflittualità insidiosa che 
travaglia da sempre la Zanussi e che im¬ 
pedirebbe una programmazione delle 
forniture. 

Ma è veramente soltanto questo il 
motivo delTindecisione della AEG-T.? 
Non c'è forse, sul piatto della bilan¬ 
cia, qualche argomento in sospeso co¬ 
me, per esempio, la faccenda della 
Acea-Kv^u e la televisione a colori? Il 
nostro interlocutore ha replicato, can¬ 
didamente indignato, negando che la 
AEG-T. scenda al livello di certi gio¬ 
chetti: «Una cosa è TAEG-T. e un’al¬ 
tra la Kwu, un gruppo autonomo co¬ 
stituito dalla prima e dalla Siemens 
per altre attività. Per quanto riguarda 
la scelta del sistema della televisione 
a colori, no comment». 

E invece, suo malgrado, TAEG-T. en¬ 
tra ancora nel discorso come filo con¬ 
duttore dell’intera vicenda. Dicevamo 
in apertura, delTelettromeccanica: T.E. 
ha già riferito (n. 114) sulla polemica 
vicenda della centrale commissionata 
dalla Acca, l’azienda municipale del¬ 
l’energia elettrica di Roma — Tunica 
in Italia che non abbia deficit di bi¬ 
lancio — alla Kwu, dopo che questa 
aveva vinto una regolare gara d’ap¬ 
palto. D'altra parte — si fa notare al- 
TAcea — se la Kwu riuscirà ad avere 
l'appalto e il via, dovrà comunque da¬ 
re in subappalto il 55% dei lavori a 
imprese italiane, circa 55 miliardi di 
lire. Per converso, se TAnsaldo la 
spuntasse, è alTincirca la stessa cifra 
che se ne andrebbe all'estero sotto for¬ 
ma di pagamento dei diritti di sfrut¬ 
tamento dei brevetti General Electric 
in base ai quali TAnsaldo costruisce. 

Da parte tedesca si è fatto poi notare 
che in 18 mesi in gruppo AEG-T. e la 
Kwu hanno assegnato circa 150 mi¬ 
liardi di commesse, la parte più con¬ 
sistente delle quali è andata alle in¬ 
dustrie italiane. Non si dimentichi in¬ 
fine che, per quanto riguarda l’accordo 
europeo sulle centrali nucleari, alle 
q uali è essenzialmente interessato 
TENI è la Kwu che decide sulTasse- 
gnazione di ben 100 miliardi di lire 
di commesse. 
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ESPORTAZIONE ITALIANA DI 

APPARECCHI TVC 



N* apparecchi 
esportati 

Var. % 
anno preced. 

Valore 

(milioni di lire) 

Var. % 
anno preced. 

1970 

28.378 

n. c. 

5.319 

n. c. ^ 

1971 

33.867 

19,9 

7.240 

36,6 

1972 (genn./aprile) 

12.642 

9.1 

2,948 

1,4 

1971 (genn./aprile) 

14.033 

n. c. 

2.982 

n. c. 


Per quanto riguarda, invece, la consistenza del mercato interno, gli esperti stimano che si aggirerà sui 40 miliardi di lire 
per i primi 12 mesi dalPavvio delle trasmissioni in colore e che raddoppierà già Tanno successivo. NelTinsieme, mercato 
interno ed esportazione di apparecchi TVC rappresenteranno nel giro di qualche anno un «affare» superiore ai 100 miliardi 
di lire. 

Elaborazione T.E. n.c. = non conosciuto 


Da una parte dunque TIRI per TAn- 
saldo, avoca a sé — o cerca di farlo — 
la costruzione di tutte le centrali termo- 
elettriche in Italia e dalTaltra TENI, 
presente nel settore tramite TAGIP Nu¬ 
cleare, che deve contare su un clima 
disteso per impostare proficuamente con 
le ditte tedesche e segnatamente la Kwu, 
il discorso della ricerca e dello sviluppo 
delTenergia nucleare in Europa. A co¬ 
ronamento della vicenda non manca 
nemmeno la nota piccante: il maggior 
oppositore della Acea e difensore dei 
diritti delTAnsaldo è il sindaco demo- 
cristiano di Roma, Darida, amico di Pe- 
trucci e fanfaniano di ferro, rimasto 
coinvolto nel pieno della polemica in un 
clamoroso scandalo immobiliare. 


II: Corte a Philips 

Il mercato delTelettronica civile (se¬ 
miconduttori) è stato sconvolto nel gi¬ 
ro di due anni dalla guerra dei prezzi 
tra USA e Giappone: nel 1969 il più 
semplice dei circuiti integrati costava 
5-6.000 lire, oggi costa circa 100 lire. 
Molti bigs vi hanno rinunciato ; nel 
mondo occidentale sono rimasti in po¬ 
chi a superare la soglia «vitale» dei 
100 milioni di dollari di fatturato, al 
di sotto dei quali è suicidio continua¬ 
re, affermano gli esperti, fra questi 
bigs c*è, unica ad avere una taglia eu¬ 
ropea, la Philips. Ora, il fatto che 
il gruppo olandese sia solidamente in¬ 
serito nella pattuglia dei grandi, si¬ 
gnifica anche che può dettar legge. 
E' proprio questo discorso che si col¬ 
lega a quanto Mazza avrebbe in pro¬ 
gramma e cioè un accordo con la 
Philips per Telettronica civile. Ma da 
quali posizioni? 

La Rex Elettronica da un anno è 
sotto controllo della AEG-T.; Mazza pe¬ 
rò in vista della nuova prospettiva di 
collaborazione con la Philips, sta cer¬ 
cando di rinviare con ogni mezzo Tin- 
serimento dei rappresentanti del grup¬ 
po tedesco nel consiglio di ammini¬ 
strazione. Ma chi garantirà alla Zanussi 
che la formidabile forza e Televato 
know how della ditta olandese non 
siano proprio il modo migliore per cat¬ 
turare, dopo la Ignis, anche Tindustria 
veneta? Mazza avrebbe giocato le sue 
carte portando via alla Ignis il vero 


artefice dei suoi successi — o perlome¬ 
no, Tuomo che cercò di contrastarne 
gli errori — Vittorio Ponti, Telemento 
sul quale la Philips puntava molto per 
riorganizzare il complesso di Varese. La 
seconda carta di Mazza si basa su una 
errata valutazione del know how Philips 
nello specifico settore degli elettrodome¬ 
stici bianchi: «... Non è così forte 
come si potrebbe pensare. Anzi è mini¬ 
mo», ha dichiarato Mazza di recente. 

Ma Gerrit Jeelof, presidente della IRE 
e della Ignis, ha proprio da poco di¬ 
chiarato che Tapplicazione dei circuiti 
elettronici trasformerà radicalmente il 
funzionamento delle lavabiancheria e 
in genere di tutti gli elettrodomestici 
bianchi. «Presto offriremo al mercato 
qualcosa di veramente nuovo e sorpren¬ 
dente» ha concluso quell’uomo così cau¬ 
to che è [eelof. 

Il vero know how, Tunico, è quello 
che la posizione di avanguardia mon¬ 
diale ricoperta dalla Philips assicura nel 
vitale settore delTelettronica. Mentre la 
Zanussi, secondo i suoi critici, non ha 
proseguito sulla strada della ricerca co¬ 
me era nei programmi iniziali ora, per 
di più, dipende dalTAEG-T. e nel giro 



Fig. 2 - Gerrit Hanneman pres. ed ammi¬ 
nistratore delegato della Philips Italiana. 


di due anni dovrebbe smantellare il 
delicato settore della ricerca nelTelettro- 
nica. 


Ili: Bì-standard 

Pochi sanno che nel complesso di bre¬ 
vetti che costituiscono il PAL (deten¬ 
trice ne è la Telefunken) una parte è 
dovuta al contributo della ricerca con¬ 
dotta tra il 1963 e il ’67 da alcune in¬ 
dustrie italiane del settore. Ma i rinvìi 
e la mancata scelta del sistema hanno 
annullato queste posizioni d’avanguar¬ 
dia. Siamo rimasti, da allora, compieta- 
mente fermi. E’ ferma la ricerca anche 
dei collegati settori di applicazione: le 
videocassette e il videodisco, gli audio¬ 
visivi per la didattica, la TV tridimen¬ 
sionale... Tutto ciò si collega inevitabil¬ 
mente a carenze centrali per quanto ri¬ 
guarda la programmazione e il funziona¬ 
mento della politica della ricerca e quin¬ 
di alla totale dipendenza dall’estero per 
qualsiasi aggiornamento tecnico-scientifi¬ 
co. Se a ciò aggiungiamo una serie di 
ambigui comportamenti tra i partners 
dell’Europa unita è possibile compren¬ 
dere come sia l’Italia, il paese più ar¬ 
retrato, che subisce e dovrà subire i ne¬ 
gativi risultati di una sudditanza sempre 
più stretta. 

L’AEG-Telefunken, come abbiamo 
detto, detiene il brevetto del sistema 
PAL: ancora in questi giorni, abbiamo 
appreso a Roma, una corrente politica 
preme perché l’Italia adotti il Secam. 

Poiché dopo la furibonda polemica 
dei mesi scorsi ormai è impossibile far 
passare l’adozione di questo sistema te¬ 
levisivo, si cerca la classica soluzione 
all’italiana: il bi-standard. Tutto ciò 
comporterebbe aggravi enormi per la 
Rai-Tv e per le industrie. Senza contare 
che, proprio per quel divario del quale 
abbiamo parlato prima tra industria na¬ 
zionale e i bigs delTelettronica, le gran¬ 
di industrie estere potrebbero allestire 
in breve tempo catene di montaggio per 
sfornare apparecchi televisivi Secam 
per il mercato italiano, mentre la nostra 
industria è assolutamente impreparata 
a farlo. D’altra parte, per girare a pieno 
ritmo, il settore radio-tv deve esportare 
una consistente fetta della propria pro¬ 
duzione e ciò è possibile solo se arriva 
il PAL. 
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N 4418: la perfezione e la versatilità di una sala d’incisione 
in un registratore Tre motori regolati elettronicamente, 
per una velocità del nastro perfettamente equilibrata. 
Comandi elettronici, con tasti che basta sfiorare con 
un dito. Potenziometri lineari per la regolazione di toni alti, 
toni bassi, volume, bilanciamento, livello di registrazione 
Indicatori separati delia profondità di modulazione dei due 
canali. E la versatilità del sistema a tre testine; multiplay, 
effetto eco, miscelazione, controllo simultaneo d’incisione 
prìma/dopo nastro. Unite a tutto ciò un amplificatore da 15 Watt 
per canale, due vere casse acustiche incorporate, dispositivi 
per Tarresto automatico a fine nastro e per l’arresto ad un 
qualsiasi punto preselezionato Con questo 
registratore, cosa potete ancora invidiare ad una sala d'incisione? 


N 4418 Hi-Fi 
“Comandi elettronici di regia” 
Una sala di registrazione 
a tre motori, tre testine, tre velocità. 


1 Philips S.p.A. - Piazza IV Novembre, 3 - 20124 Milano | 

HiiiiroiunMii 

I Desidero informazioni più dettagliate , 

sul registratore N 4418. 

1 Nome Cognome | 

TI 


fì. 


CAP 


Città 














brevetti 



Chi desidera copia dei brevetti elencati 
può acquistarla presso Tufficio Brevetti 
ING. A. RACHELI & C. - Viale San Mi¬ 
chele del Carso, 4 - Milano - telefoni 
468914 - 486450. 


n. 857581 

Materiale fotosensibile a strati da regi¬ 
strazione. 

KALLE AKT. A WIESBADEN 
BIEBRICH GERM. 


n. 857599 

Procedimento per l'inglobamento in re¬ 
sina dì moduli dì circuito elettrico. 
PHILIPS MILANO SPA 


n. 857604 

Dispositivo semiconduttore e circuiti 
integrati ad alta affidabilità. 
WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. 

A PITT. PENNS. USA 


n. 857639 

Procedimento per identifìc^e disturbi 
in sistemi di trasmissione di dati. 
TELEFUNKEN 

PATENTVERWERTUNGSGESELL USA 
MBH. A ULM. DONAU GERM. 


n. 857642 

Procedimento di fabbricazione di com¬ 
ponenti semiconduttori. 

COMPAGNIE GENERALE 
D’ELECTRICITE A PARIGI 


n. 857648 

Metodo e mezzo per effettuare connes¬ 
sioni saldate. 

AMP. INCORP. 

A HARRISBUBG PENNSYL. USA 


n. 857654 

Metodo ed apparecchio per misurare 
grandezze differenziali. 

PIRELLI SPA A MILANO 
P.ZZA DUCA D’AOSTA 3 


n. 857664 

Isolamento per cavi elettrici ad alta 
tensione. 

FELTEN UND GUILLEFAUME 
CARLSWERK AKT. 

A KOLN MULHEIM GERM. 


n. 857665 

Gruppo motore elettrico giunto ad av¬ 
viamento graduale. 

PAVESI FRANCO A MILANO 


n. 857671 

Circuito che protegge dispersioni di 
corrente in impianto di elettrogerosio- 
ne. 

GENERAL ELECTRIC CO. 

A SCHENECTADY N.Y. USA 


n. 857676 

Dispositivo per controllare e segnalare 
il trasporto di un nastro o sìmile avvol¬ 
to intorno ad una bobina. 

KABUSHIKI KAISHA RICOH A TOKYO 


n. 857678 

Elemento di memoria impiegante un di¬ 
spositivo mis e sistema per farlo fun¬ 
zionare. 

WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. 

A PITT. PENNS. USA 


n. 857687 

Dispositivo per dìsconnettere un termi¬ 
nale difettoso in un sistema di trasmis¬ 
sione di dati. 

TELEFONAKTIEBOLAGET LM. 

ERICSSON A STOCCOLMA 


f 


n. 857700 

Dispositivo interruttore a ciclo auto¬ 
matico per il segnale acustico di una 
sveglia elettrica. 

ITALORA SPA A MILANO 


n. 857701 

Sistema per trasmettere informazioni 
su una tratta di trasmissione formata 
da più lìnee parallele. 

SIEMENS AKT. A BERLINO 
E MONACO GERM. 


n. 857702 

Transistore amplificatore a guadagno 
regolabile entro un ampio intervallo. 

C. S. 


n. 857705 

Procedimento e dispositivo per la guida ' 
di un oggetto a distanza costante ri- ^ 
spetto e lungo un percorso prestabilito. ' 
LINDE AKT. 

A WIESBADEN GERM. 


n. 857711 

Dispositivo per proiezioni di immagini 
a movimento magnetico. 

FACCHINI BRUNO A MILANO 


n. 857714 

Dispositivo dì conversione dì un model¬ 
lo fisico in un segnale elettrico in fun¬ 
zione del tempo. 

N. V. PHILIPS 
GLOEILAMPENFABRIEKEN 
AD EINDHOVEN P. B. 


n. 857719 

Spruzzatore elettrostatico. 
TUNZINI SAMES 
A GRENOBLE FRANCIA 
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MESSA A PUNTO 
DEI SELETTORI 
MEDIANTE L’IMPIEGO 

DEL GRID-DIP 

a cura di FRANTOS 


I rima di entrare nel vivo del- 
l'argomento, diamo qualche 
I cenno generale sul metodo 
di regolazione dei gruppi VHF/ 
UHF. 



Attualmente si possono trovare 
due tipi di gruppi VHF/UHF: i 
selettori a comando unico, cioè va¬ 
riabili in modo continuo e con pre¬ 
selezione delle stazioni oppure i 
selettori VHF e i sintonizzatori 
UHF separati. 

Naturalmente questo secondo si¬ 
stema è destinato a sparire per la¬ 
sciare il posto al primo, senz'altro 
più funzionale; nonostante ciò so¬ 
no ancora moltissimi i televisori 
equipaggiati di selettori separati e 
quindi ne vedremo il relativo me¬ 
todo di misura. 

Come si può vedere nella fig. lA, 
il gruppo VHF/UHF può essere 
scomposto. Questo circuito impiega 
un sintonizzatore UHF e un selet¬ 
tore VHF analogo a quello ripor¬ 
tato in figura 2. 

Per prima cosa è necessario met¬ 
tere a punto le bobine della piastri¬ 
na in quanto non vi sono dei con¬ 
densatori variabili che permettono 
questa regolazione; ricordiamo an¬ 
che che le piastrine sono prerego¬ 
late. La piastrina non è altro che 
una striscia di bakelite sulla quale 
sono fissate le bobine del selettore 
come si può vedere in fig. 3 (parte 
superiore); togliendo la carcassa di 
alluminio si può facilmente accede¬ 
re ai nuclei di regolazione delle bo¬ 
bine stesse. 


La prima regolazione di questi 
nuclei può essere effettuata per mez¬ 
zo di un grid-dip (fig. 4), poi in 
un secondo tempo la banda viene 
controllata nel modo classico per 
mezzo di un vobulatore (fig. 5 A). 


Il collegamento viene fatto fra 
A e A’ per mezzo di una sonda 
coassiale di facile costruzione per 
lo studio del sintonizzatore UHF 
(fig. 1 B) e fra A' e il punto di 
prova T per lo studio del selettore 



Cavo di eoMesamento Tsn 



Fig. 1 - Collegamento di un insieme vobulatore-oscilloscopio su un circuito 
VHF/UHF. 
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Fig. 4 - Esempio d'impiego di un grid-dip. 


VHF, includendo il primo stadio ' 
di sintonia FI. ' 

Nel caso si volessero studiare iso¬ 
latamente le bobine VHF, è neces¬ 
sario escludere quest’ultimo stadio 
di sintonia; per fare questo si deve 
ricorrere a una sonda di smorza- , 
mento collegata sia sul primo cir¬ 
cuito FI (cioè nei punti P o S di 
fig. 1) sia sul collettore del tran- , 
sistore T 2 (fig. 3); il collegamento 
alla piastrina FI deve essere a bas¬ 
sa impedenza. Per pilotare l’ingres¬ 
so video del vobuloscopio si può 
usare la tensione media che si tro- ; 
va sulla base I del transistore T 2 . 

Quando si impiega questo siste¬ 
ma, la sonda precedente deve esse¬ 
re sostituita da un sistema a resi- | 
stenza (fig. 5B) il cui smorzamento 
fa sganciare l’oscillatore o rende la , 
sua azione trascurabile. Si deve fa- ; 
re attenzione a non provocare qual¬ 
che cortocircuito e, se sarà neces- ^ 
sario, si potrà intercalare un con¬ 
densatore in serie con un resistore » 
da 10 kfl. Dopo i primi ritocchi si 
deve arrivare a una curva simile a | 
quella rappresentata in fig. 5 C; ; 
inoltre si dovrà regolare yi in mo- 1 
do da ottenere un soffio minimo. | 

IMPIEGO DI UN GRID-DIP ^ 

Il grid-dip può essere vantaggio- i 
samente impiegato ogni volta che i ! 
circuiti accordati sono facilmente j 
accessibili e sufficientemente isolati ! 
l’uno dall’altro, come proprio nel ' 
caso del selettore dove, sulla pia- ^ 
strina, si trovano allineate tutte le ! 
bobine senza essere troppo vicine. \ 

Il grid-dip può essere considerato \ 
come un semplice oscillatore VHF j 
la cui corrente di oscillazione viene I 
riportata su un galvanometro, raf- I 
figurato in fig 4, con la sigla Ig. ! 

Quando la bobina Bi che irradia 1 
un flusso <j>, viene avvicinata a una 
bobina accordata B 2 , una parte del- 1 
l’energia emessa dalla prima viene 
assorbita dalla seconda. 

Si deve notare che il galvanome¬ 
tro Ig fornisce una indicazione del¬ 
la potenza d’oscillazione dissipata 
nel transistore; l’apparecchio regi¬ 
stra, quindi, una netta diminuzione 
dell’ampiezza nel caso in cui la bo- > 
bina B 2 capti una parte dell’energia: [ 
in pratica si ha lo stesso fenomeno 1 
che si ha in presenza di 2 circuiti if 
accoppiati. | 
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Fig. 5 - Iniezione e successiva rivelazione di un segnale del vobuloscopio colle¬ 
gato al selettore. 


j Questo fenomeno si può sfrutta¬ 
re sia per accordare la bobina Bz 
^ su una data frequenza che per tro¬ 
vare la frequenza di accordo scono¬ 
sciuta di un circuito accordato. 

Il grid-dip deve essere avvicinalo 
I progressivamente al circuito da con- 
I trollare (fìg. 4A), cercando la gam¬ 
ma per mezzo della manopola di 
frequenza; quando Tindice del gal- 
vanometro segnala una diminuzio¬ 
ne (fig. 4B), vuol dire che si passa 
sulla frequenza d’accordo della bo¬ 
bina B 2 . 

Una volta trovata questa frequen¬ 
za, ci si allontana un poco da B 2 
I in modo tale che Taccoppiamento 
^ diminuisca (deve essere di valore 
inferiore a 1) e quindi si cerca di 
migliorare la regolazione in modo 
da ottenere un minimo preciso (fi- 
I gurà 4C). 

In questo modo si ha la frequen- 
j za di accordo ricercata. Per mezzo 
, della manopola della sensibilità si 
I porta Tampiezza al minimo. Nel ca- 
^ so in cui questa frequenza non fos¬ 
se quella voluta, si sposta il grid- 
dip sul valore esatto e si calcola 
I l’accordo del circuito su questo, per 
mezzo del nucleo magnetico o del 
1 condensatore regolabile. 

Una volta realizzato l’accordo di 
t cui sopra si può avere un’idea della 
j selettività del circuito, variando la 
regolazione di frequenza del grid- 
I dip; si consideri che, a una certa 
I distanza dalla bobina B 2 , il galva- 
I nometro Ig subisce una deviazione 
I di 18 graduazioni. 

’ Al di fuori delle condizioni d’ac¬ 
cordo, grazie alla regolazione pre¬ 
liminare della sensibilità, la devia- 
. zione passa, per esempio, a 60 gra- 
) duazioni. Ma con delle frequenze 
che si possono valutare approssima- 
, tivamente, perchè l’apparecchio è 
calibrato di 5 in 5 MHz - a 193 e 
i 260 MHz, l’indice passa a 36 gra- 
1 duazioni : lo scarto di frequenza 

(206 - 193 = 13 MHz) corrisponde 
1 alla banda passante, a — 6 dB, del 
! circuito accordato «B 2 ». 

SISTEMA D’ACCORDO 
I DI UNA PIASTRINA 

I 

Prendiamo ancora in considera¬ 
zione il selettore VHP della figu¬ 
ra 3; col suo aiuto vedremo di illu¬ 
strare in modo concreto l’impiego 
di un ondametro dinamico, cioè di 


uno strumento che irradia una ener¬ 
gia. 

Sul grid-dip viene messa la bo¬ 
bina che permette di ottenere la 
regolazione nella gamma di fre¬ 
quenza prevista dalla piastrina del 
selettore. Il commutatore « emissio¬ 
ne/ricezione » oppure «irradiazio¬ 
ne/rivelazione» a seconda del tipo 
di apparecchio, deve essere in po¬ 
sizione « emissione ». 


REGOLAZIONE 
DEL CIRCUITO 
« NEUTRODINE » 

Il condensatore yi posto sulla 
piastrina di fig. 3, necessita per la 


PV PS f locate 


C.C.I.R 




‘:l1 

\ 



33.4 M Hi i 


38,9 M Hz 


Fig. 6 - Sistema CCIR, 625 righe. 


sua regolazione, dell’impiego di una 
sonda rivelatrice collegata al posto 
dell’antenna; questa sonda va poi 
ad alimentare un millivoltmetro. 
Naturalmente si può anche impie¬ 
gare un misuratore di campo col¬ 
legato alla presa «antenna». 

La bobina L 3 deve essere colle¬ 
gata in serie a un circuito di smor¬ 
zamento formato da un resistore da 
470 n e da un condensatore da 
1500 pF; questo per non saturare 
lo stadio T 2 con una tensione trop¬ 
po forte. Dopo queste operazioni il 
grid-dip viene avvicinato ad L 2 . 

Il selettore è alimentato normal¬ 
mente a + 12 V, senza altra solle¬ 
citazione che l’induzione dovuta al¬ 
l’ondametro su L 2 ; alla base di Ti, 
cioè nel punto 3, vi è una tensione 
VHP proveniente dal condensatore 
ri e dal parametro hu del transi¬ 
store Ti (capacità collettore-base). 

Questi due elementi inducono nel 
circuito accordato Li-Ci delle ten¬ 
sioni in opposizione di fase in quan¬ 
to l’azione di yi è di fase contraria 
rispetto a quella di hn. 
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Fig. 8 ' Variazione della pendenza di 
conversione del convertitore di fre¬ 
quenza. 



Fig. 9 - Curva di risposta di un selet¬ 
tore rilevata punto per punto. 


A questo punto è necessario va¬ 
riare raccordo di yi in modo da 
avere una deviazione massima sul 
misuratore di campo; per ottenere 
una deviazione rilevante sulFappa- 
recchio si deve regolare il circuito 
Li-Ci. Dopo aver fatto questo, si 
deve agire su yi per ottenere un 
minimo; il « neutrodine » è ora re¬ 
golato. 

REGOLAZIONE 

DEL FILTRO DI BANDA 

« 

Se schermiamo la bobina ai pun¬ 
ti 7 e 8 e ritocchiamo Fondarnetro 
in modo tale che Faccoppiamento 
sia minore, è necessario regolare 
la bobina Li sul centro del canale 
da trasmettere. Per fare questo, non 
si deve scegliere il centro delFin- 
tervallo delle portanti « video » e 
« audio », ma il centro dello scarto 
della portante « audio » - frequenza 
estrema della banda posta dopo la 
portante « video ». 

Dopo di questo, si sposta la 
schermatura sul primario della bo¬ 
bina, cioè nei punti 4 e 5 e si som¬ 
ma il valore del grid-dip a quello 
della bobina L 3 che è regolata sulla 
stessa frequenza del caso preceden¬ 
te. Se togliamo la schermatura, il 


grid-dip deve allora segnalare due 
assorbimenti; uno sulla portante 
«audio» Faltro subito dopo sulla 
portante «video». Lo scarto esisten¬ 
te fra questi due assorbimenti può 
essere regolato per mezzo del con¬ 
densatore y 2 . 

Per rilevare la curva di risposta 
è necessario farlo punto per punto 
oppure impiegare il circuito del 
vobuloscopio di fig. 5. 


OSCILLATORE LOCALE 

L'unico strumento che permette 
di verificare facilmente se Foscil- 
latore locale funziona è il grid-dip; 
per effettuare questa verifica è suf¬ 
ficiente mettere il grid-dip in po¬ 
sizione « ricezione » arrestando co¬ 
sì Foscillazione propria; la bobina 
B capta le linee di forza emesse 
dalla bobina L 4 e il galvanometro 
Ig rivela una deviazione in senso 
crescente. L’ondametro non è più 
di tipo « dinamico » ma diventa 
praticamente un « rivelatore » come 
si può vedere dalla posizione del 
commutatore di fig. 4; la manopo¬ 
la della sensibilità regola l’ampiez¬ 
za della deviazione. La deviazione 
dell’indice dello strumento cessa 
nel caso in cui Foscillazione si 
sgancia (questo si ha quando ys è 
insufficiente). 

Per i canali europei si regola so¬ 
lamente l’accordo sulla frequenza 
fvideo + 38,9 MHz come si può ve¬ 
dere in fig. 6 . 

DOSAGGIO 

DELL’OSCILLAZIONE 

L’ondametro deve essere posto 
sull’ingresso del selettore accop¬ 
piando l’induttanza Bi al circuito 
d’ingresso Li-Ci ritornando così al 
funzionamento dinamico. L’accor¬ 
do di questo circuito deve essere 
fatto con molta cura e con il siste¬ 
ma della regolazione precedente; si 
deve far attenzione che il passaggio 
dalla sonda rivelatrice ad una di¬ 
scesa d’antenna non disaccordi il 
circuito d’ingresso, in quanto que¬ 
sta regolazione è già stata fatta in 
precedenza. La sonda succitata vie¬ 
ne posta all’uscita del selettore, su¬ 
bito prima della piastrina del cir¬ 
cuito a frequenza intermedia, cioè 


nel punto S dello schema di fig. 8 . 

Il condensatore di accoppiamen¬ 
to C 5 (fig. 3) serve a dosare il li¬ 
vello di tensione locale da inviare 
nel transistore T 2 (variatore di fre¬ 
quenza) in modo da ottenere la 
pendenza massima di conversione. 
In fig. 8 è rappresentata la curva 
di questa pendenza. 

Di conseguenza l’accordo del 
condensatore C 5 corrisponde alla 
massima tensione di frequenza in¬ 
termedia che si ha all’uscita del 
selettore; tuttavia non è sempre 
possibile ottenere questo massimo 
senza che la variazione di frequen¬ 
za provochi una distorsione. 

A causa di queste distorsioni si 
possono così produrre delle armo¬ 
niche moleste che provocano delle 
intermodulazioni con conseguenti 
immagini inaccettabili. È quindi ne¬ 
cessario arrivare a un compromes¬ 
so. 

BANDA PASSANTE GLOBALE 
DEL SELETTORE 

Il grid-dip se viene usato in mo¬ 
do appropriato può essere efficace 
come un generatore. È necessario 
tenere l’ondametro a una distanza 
fissa dalla bobina Li; se vogliamo 
che Faccoppiamento sia basso, que¬ 
sta distanza deve essere piuttosto 
notevole. Il livello di oscillazione 
Ig deve restare costante qualunque 
sia la frequenza. Facendo variare la 
frequenza del grid-dip, il rivela¬ 
tore posto nel punto S, come è indi¬ 
cato in fig. 7, fornisce una tensione 
continua che varia secondo la cur¬ 
va 1 di fig. 9. 

L’arrotondamento della curva di 
selettività è dovuto al fatto che que¬ 
sta curva comprende la banda pas¬ 
sante del primo circuito a frequen¬ 
za intermedia « L 5 ». 

La curva 2 di fig. 9 si ottiene, 
mettendo una sonda di smorzamen¬ 
to nel punto C, come si vede nello 
schema di fig. 7; naturalmente que¬ 
sto vale se le regolazioni del filtro 
di banda VHF sono state fatte in 
modo conveniente. 

In caso contrario, si deve ritoc¬ 
care l’accordo delle bobine L 2 e L 3 
(fig. 3 ) in modo che la curva diven¬ 
ti lineare. Le diversità di livello 
sono dovute a delle diversità di 
smorzamento delle sonde. 
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Phantom power feed System 

Questo sistema elimina un cavo addizio¬ 
nale di alimentazione (che invece è indispen¬ 
sabile nei microfoni a condensatore conven¬ 
zionali) . 

La corrente è fornita alla presa centrale del- 
Tuscita di segnale collegata al trasformatore 
e condotta, in parallelo, attraverso i due ca¬ 
vi conduttori A e B, alla presa centrale del 
trasformatore del microfono. La corrente ri¬ 
torna attraverso lo schermo alla fonte di ali¬ 
mentazione. La tensione di alimentazione è 
completamente bilanciata fuori dal percorso 
del segnale, cosicché questo sistema toglie di 
mezzo Fuso del sistema delle linee di ali¬ 
mentazione senza intaccare il segnale. Con 
un alimentatore c.a. Sony AC-148A, i micro¬ 
foni Sony sistema «Phantom» lavorano per 
anni in modo stabile senza dare la preoccu¬ 
pazione di controllare e cambiare le batterie. 
Qualunque tipo di microfono, dinamico o «a 
nastro» può essere facilmente collegato allo 
alimentatore AC-148A, non occorrendo spe¬ 
ciali adattamenti. E' conveniente per instal¬ 
lazioni permanenti o semi-permanenti, negli 
studi dove sono già in uso altri tipi di mi¬ 
crofoni. 

Sound Pressure Level (SPL) 

Il suono è costituito da un minimo cambia¬ 
mento nella pressione delParia. Perciò la sua 
forza è misurata in «microbar» che general¬ 
mente vengono convertiti in cifre dB SPL. 
La più piccola quantità di pressione che una 
persona dalLudito medio può percepire è 


0,0002 microbar alla frequenza di circa 
1.000 Hz, Questa pressione viene espressa 
da 0 dB SPL. A mano a mano che il suono di¬ 
venta più forte, la suddetta cifra aumenta. 
La potenza del suono in una conversazione 
normale è circa 70 dB SPL. Il rombo di un 
aereo a breve distanza può arrivare a 130 
dB SPL. Oltre questo livello, la pressione 
viene percepita con sofferenza. 

Wind and pop screen 

Quando il microfono è troppo vicino alla 
bocca di chi parla, si formano «scoppietti!» 
pronunciando le lettere «P» e «B» a causa 
dei più forti cambiamenti di pressione che 
queste lettere producono. Per prevenire tale 
rumore, come pure il rumore tipo «vento» 
(respirazione) molti microfoni sono prov¬ 
visti di apposito schermo che può essere 
fatto con una «maglia» metallica o di pla¬ 
stica. 



Wind noìse 

E' il tipico rumore prodotto dal vento o dalla 
stessa respirazione, espresso da! valore della 
uscita convertita nelLequivalente pressione 
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del suono di entrata. Usando il microfono al- 
Testerno, è indispensabile munirlo di appo¬ 
sito schermo. 



NASTRI 
Sandard cassette 

Sono le cassete di standard internazionale, 
perciò adatte a qualsiasi registratore a cas¬ 
setta. . 







Auto-sensor ^pil 

Applicato al termine dei nastri Sony, segna¬ 
la automaticamente la fine del nastro nei re¬ 
gistratori muniti di apposito dispositivo. 

Easy Identification of thè tape side 

La lettera «A» è in rilievo, per consentire 
ridentificazione del lato voluto anche nella 
oscurità. 

Tape index window 

Serve ad indicare la posizione del nastro. 

No accidental erasure 

Una linguetta plastica a tergo della cassetta, 
in caso di rottura, preserva dalla cancellazio¬ 
ne accidentale di ciò che è registrato. 

Plastic case 

Le cassete Sony sono fornite in contenitore 
plastico, trasparente. 




Hi-Fidelity cassette 

Progettate esclusivamente per le registrazio¬ 
ni musicali, riproducono il suono nella mi¬ 
gliore qualità stereo HT-FL Basate sulla me¬ 
desima tecnica avanzata della qualità pro¬ 
fessionale Sony Master Recording Tape SLH 
(Super Low-Noise Hi-Output). 

Eccellente la risposta di frequenza, basso il 
rumore, ed alta uscita per la più vasta gam¬ 
ma dinamica. Nessuna distorsione. Fedeltà 
di registrazione dal fortissimo al pianissi¬ 
mo. Il trascinamento del nastro è costante e 
morbido, grazie ad un meccanismo con per¬ 
no e rotella di guida di alta pressione. 



Chrome (Chromium Dioxide) cassette 

Cassetta con nastro di qualità professionale. 
I tipi normali usano particelle di ossido di 
ferro. Questo tipo usa il biossido di cromo, 
che ha maggior capacità di trattenere i se¬ 
gnali di alta frequenza, perciò rende assai 
meglio nella riproduzione. La Sony ha sfrut¬ 
tato la propria avanzata tecnologica delle 
video-cassette per fabbricare questo nastro 
audio. Infatti, una cassetta col nastro al bios¬ 
sido di cromo dà il rendimento qualitativo 
dei tipi a bobina da 9,5 cm/s e persino da 
19 cm/s. 
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Altre caratteristiche salienti: 

Extended frequency response and wide dynatnic 
range 

Il biossido di cromo esercita una speciale 
forzatura e ritenzione. Questo miglioramento 
del materiale magnetico, più Tuniformità di¬ 
stributiva dell’ossido e la densità di rivesti¬ 
mento, procurano maggiore sensibilità nelle 
gamme di più alta frequenza e linearità ec¬ 
cezionale. La gamma dinamica è notevolmen¬ 
te più elevata che nelle cassette usuali, fino 
a 10 dB a 10 kHz. Ciò assicura registrazio¬ 
ne fedele di una cospicua porzione di poten¬ 
za audio, che manca generalmente nelle cas¬ 
sette usuali. 

Lowest possible dìstortion 

Il livello di saturazione è aumentato di 13 
dB alle alte frequenze, perciò il nastro ga¬ 
rantisce la più bassa distorsione. Più bassa, 
cioè, di qualsiasi altro tipo di cassetta nor¬ 
male il che significa riproduzione limpida 
anche al volume massimo. 

Stable tape transportatìon and minimum wow 
and flutter 

Trascinamento costante del nastro wow e 
flutter (vedi le rispettive voci) ridotti al 
minimo. 





SLH tape 

Costruito esclusivamente per Balta fedeltà. 
SLH è abbreviazione di «super Low-Noise 
Hi-Output» cioè nastro con bassissimo ru¬ 
more ed elevata qualità di uscita. Sistema 
unicamente Sony, che usa speciali particelle 
di ossido di ferro e un nuovo legante, che 
migliorano il livello di resa e il rapporto 
segnale/disturbo. Il nastro SLH promette 
esecuzioni ad alto livello per gli intenditori 
e per gli utenti di rango professionale, aven¬ 
do queste caratteristiche: 

* Rumore ridottissimo. 

* Elevata qualità di uscita e distorsione mi¬ 
nima. 

* Gamma dinamica molto ampia per la qua¬ 
le vengono fedelmente registrate tutte le 
sfumature dal pianissimo al crescendo e 
al fortissimo. 

* Estensione costante nella disposta di fre¬ 
quenza, specialmente nella gamma delle 
frequenze alte. 

* Nessuna scomparsa di suono grazie al 
nuovo legante e alla finitura liscia come 
«a specchio». 

New SLH tape with special back treatment 

I nastri usuali presentano il materiale di ri- 
vestimento su una sola superficie. I nuovi 
nastri SLH hanno anche un rivestimento di 
circa 2 micron (due millesimi di millime¬ 
tro) il cui componente principale è il car¬ 
bonio, sulla superficie posteriore (superfi¬ 
cie plastica). Ciò offre i vantaggi seguenti: 

* Allontana la polvere. 

* Sopprime gli effetti di cariche elettrosta¬ 
tiche. 

* Migliora lo scorrimento e il riavvolgimen¬ 
to del nastro. 


8-Track cartrìdge tape 

E’ una nastro standard di 1/4”. Facilmen¬ 
te inseribile ed estraibile. Il nastro 8 tracce 
utilizza 4 tracce stereo a 2 canali (due trac¬ 
ce ciascuna) o due 4-tracce quadriradiale 
(quattro tracce ciascuno). Le testine magne¬ 
tiche Sony sono costruite per adattare le 8 
tracce in nastri da un quarto di pollice. Una 
striscia sensibile cambia automaticamente i 
canali stereo. 


PILE 

Alkali-manganese battery 

Normali pile usate abitualmente per appa¬ 
recchi a corrente continua. Tensione nomi¬ 
nale 1,5 V. 

Nickel-cadmiutn battery 

Pile ricaricabili al nickel-cadmio per radio, 
registratori a cassetta e TV portatili. Tensio¬ 
ne nominale 1,25 V. 



SONY Metal Fuel Battery System 

Nuovo sistema di pile che impiega lo zinco 
finemente polverizzato, che reagisce al con¬ 
tatto con l’ossigeno dell’aria liberando ener¬ 
gia elettrica. 

Caratteristiche principali: 

1) Basso costo. 

2) Alto potere e densità di energia. 

3) Rigenerabilità. 
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Battery charger 

Carica batteria. 



Rechargeable battery pack 

Contenitore di pile al Ni-Cd ricaricabili, per 
registratori, televisori eccetera. 

Car/boat battery 

Batteria per auto o imbarcazioni. Tensione 
12 e 6 V. 



ANTENNE 

Servono a trasmettere o ricevere le radio¬ 
onde. Esistono tipi diversissimi secondo lo 
impiego, il materiale, la forma, Tesecuzione 
eccetera. « 

Telescopic antenna 

Antenna che si allunga «a cannocchiale». Ve 
ne sono per FM, OC e televisione (VHF). 



Doublet antenna (Dipole) 

Antenna di alta efficienza e costruzione sem¬ 
plificata. Prende i segnali di fronte e da 
tergo, respingendo quelli che vengono dai 
lati. Per radio OC e FM, 


AC line antenna 

Antenna con cavo per c.a. che funziona 
come antenna FM. 


Feeder Antenna (Ribbon antenna) 

Tipo di antenna doppia (o dipolo) costitui¬ 
ta da piattina. 


AM antenna lead 

Filo di antenna che assicura migliore rice¬ 
zione in AM, quando non basta Fantenna in 
ferrite. 



Loopic antenna 

Antenna circolare SONY per UHF e FM. 
Ve ne sono due tipi: per fuori e dentro casa. 
Riduce sensibilmente le doppie immagini. 




Ferrite bar antenna 

Antenna per radio AM, costituita da una 
barra di ferrite e da una bobina. 
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Parabolìc antenna 

Antenna di alta efficienza per TV UHF. Il 
«piatto» parabolico è usato come riflettore. 



FM/TV antenna lead ^ 

Cavo per collegare un sintonizzatore FM op¬ 
pure un televisore all’antenna. Ve ne sono 
due tipi: 300 D. a due conduttori, e 75 
cavo coassiale. Il tipo da 300 12 può essere 
standard o schermato. 

Il tipo standard costa meno e si adatta bene 
a molte installazioni. Comunque, se vi sono 
rumori locali o riflessioni dei segnali, con¬ 
viene usare il tipo schermato. 

Il tipo 75 12 coassiale è senz’altro schermato 
e assicura ricezioni libere da interferenze. 
Ma è sovente da preferire il 300 12 a due 
conduttori schermato, perché la maggior par¬ 
te delle antenne FM è progettata per connes¬ 
sione a impedenza 300 12. 



SEMICONDUTTORI E IC (Circuiti integrati) 
Transistor 

Semiconduttore attivo, generalmente al sili¬ 
cio o al germanio, con tre o più elettrodi. I 
tre principali elettrodi sono: emettitore, base, 
collettore. 



Themiistor 

Semiconduttore la cui resistenza cambia col 
cambiare della temperatura. Lo si usa per 
stabilizzare i circuiti. 



Dìode 

Il diodo conduce l’elettricità più facilmente 
in una direzione che nell’altra. Classificato in 
vari tipi secondo l’applicazione: rettificatore, 
capacità variabile, tensione costante, commu¬ 
tazione, emettitore di luce, sensibilità ma¬ 
gnetica ecc. 

Esaki diode % 

Diodo studiato dal Dott. Esaki. Usato nei 
calcolatori elettronici, mezzi di comunica¬ 
zione eccetera. 

FET (Fiel Effect Transistor) 

Transistore con applicazioni circuitali simi¬ 
le a quella di una valvola. Usato in FM e 
AM consente una migliore capacità di carico 
e riduce le interferenze di forti stazioni lo¬ 
cali. Nelle applicazioni audio riduce i ru¬ 
mori e allarga le caratteristiche della gam¬ 
ma dinamica. 



IC (Integrated Circuit) 

Complesso costituito da diversi componen¬ 
ti elettronici: transistori, diodi, resistori e 
condensatori, riuniti in un piccolo supporto 
di silicio. Dimensioni e peso vengono ridot¬ 
ti all’estremo. 
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POWER SOURCE (Alimentazione) 

AC (Alternate Current) 

In italiano la sigla è c.a. (corrente alternata). 
Il flusso di elettricità che raggiunge il mas¬ 
simo di una direzione, scende a zero, poi si 
rivolge verso la direzione opposta dove rag¬ 
giunge ancora il massimo e così di seguito. 



DC (Direct Current) 

In italiano la sigla è c.c. (corrente continua). 
Corrente che fluisce con intensità costante 
verso una direzione. Generata da pile a sec¬ 
co e batterie. 




Hz 

Numero dei cicli al secondo della corrente 
alternata. 

Two-way power source 

Alimentazione in c.a. e c.c. 

Multi-way power source 

Operante Ih c.a., batteria, pila ricaricabile 
e batteria d'auto. 


STANDARD 

EIA 

Standard tecnico della Electronic Industries 
Association, USA. 

IHF 

Classificazione e standard per apparecchia¬ 
ture di alta fedeltà dell'Institute of High Fi- 
delity Manufactures, USA. 

RIAA 

Curva caratteristica di registrazione standard 
approvata per dischi long-playing dalla Re¬ 
cord Industry Association of America. Nella 
registrazione vengono attenuate le basse fre¬ 
quenze ed esaltate le alte. Occorre un equa¬ 


lizzatore per le caratteristiche opposte nella 
riproduzione, e tale dispositivo viene co¬ 
struito nei preamplificatori. 

UL 

Standard di sicurezza nelle apparecchiature 
e nei componenti in USA. Abbreviazione di 
Underwriters Laboratories. 

CSA 

Standard di sicurezza nelle apparecchiature 
elettroniche in Canadà. Abbreviazione di 
Canadian Standard Association. 

DEMKO 

Standard di sicurezza in vari tipi di appa¬ 
recchiature in Danimarca. Abbreviazione di 
Denmarks Electriske Materiellkontroll. 

SEMKO 

Standard di sicurezza di varie apparecchia¬ 
ture in Svezia. Abbreviazione di Svenska 
Elektriska Materialkontrollanstalten. 

NEMKO 

Standard di sicurezza di varie apparecchia¬ 
ture in Norvegia. Abbreviazione di Norges 
Elektriske Materielkontrollanstalten. 

CEE 

Organizzazione europea che ha la facoltà 
di autorizzare gli standard di sicurezza per 
varie apparecchiature. 

Abbreviazione di Commission on rules for 
thè approvai of Electrical Equipment. Paesi 
partecipanti: Austria, Belgio, Cecoslovac¬ 
chia, Danimarca, Germania Occidentale, 
Finlandia, Polonia, Francia, Svezia, Jugosla¬ 
via, Italia, Spagna, Grecia, Ungheria, Inghil¬ 
terra. 

DIN 

Standard di vari tipi d'attrezzature della 
Germania Occidentale, abbreviazione di 
Deutsch Industrienorm. 

TRADEMARK (nomi depositati) 

I seguenti sono alcuni dei nomi depositati, 
che appartengono alla Sony. Occorre distin¬ 
guere questi termini dai comuni sostantivi, 
dai termini tecnici ecc., quando vengono 
usati. 

WorI Zone 

Per le radio multigamma. 

Digitnatic 

Per le radio combinate agli orologi elettrici a 
indicazione digitale. 

Matrix sound Stereo 

Per la radio con due o più altoparlanti inter¬ 
ni ad un mobile, con eccellente effetto ste¬ 
reo. 

Transiear 

Ausiliari dell'audizione. 
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TRINITRON 

Per televisione a colori. 

Loopic antenna 

Antenna per la ricezione dei segnali VHP 
in televisione. 

Sky tunìng 

Per la sintonia fine dei televisori a colori. 
Auto-sensor 

Meccanismo per segnalare la fine del nastro 
nelle cassette. 

SONY-O-MATIC 

Dispositivo per il controllo automatico del 
livello di registrazione. 

Roto Bì-lateral 

Testina di registrazione e riproduzione che 
ruota di 180 gradi quando cambia la dire¬ 
zione del nastro. 


SONY INSTALOAD 

Per riproduttori stereo per auto con carica 
automatica delle cassette. 

One point 

Microfono singolo ad uso stereo. 

Electret 

Microfono a condensatore electret. 

SLH 

Nastri a rumore bassissimo ed elevata qua¬ 
lità di uscita (bobine). 

SMD 

Magnetodiodo Sony. 

U-matic 

Per sistema videocassette. 

(fine) 


* 



Regalate b 

Il ^ 


Al prezzo di L. 18.000, avrete presta¬ 
zioni professionali superiori a cuffie 
di prezzo più elevato 

VALORI TECNICI 

Risposta alla frequenza: 2020.000 Hz 
Impedenza standard: 2000 ohm (adattabile 
anche a bassa impedenza) 

Carico normale: 1 mW per auricolare 
corrispondente a 1,41 V su 2000 ohm, 
per 102 dB (25 ^bar) a 1000 Hz 
Coeff. di distorsione: ^ 1% per 240 mW, 
corrispondenti a 22 V per auricolare 
ed una pressione di 122 dB (250 M.bar) 


UNA RIVOLUZIONE 
TECNICA NEL CAMPO 
DELLE CUFFIE HI-FI 

Riviste specializzate 
le hanno così giudicate: 

High Fidelity - Febbraio 1970 
excellent = ottima 
Test - Febbraio 1970 
sehr gut = ottima 


ira H E I 

HZ> 

\ 


fEI^HEISER 


RIVENDITORI 

BOLOGNA - Minnella • Via Mazzini, 146 
BOLOGNA - Vecchietti - Via L. Batti stelli, 6/c 
BOLZANO - Electronia - Via dei Portici, 1 
BRESCIA - Comparini - Via S. Faustino, 56 
LA SPEZIA - Resta - C.so Nazionale, 116 
MILANO - G.B.C. Italiana 
MILANO - Jelli - Via P. da Cannobbio, 11 
MILANO - Messaggerie Musicali - Galleria del 
Corso 


Rappresentante per ritalìa: EXHIBO ITALIANA s.rJ. 


MODENA - Cappi - C.so Canal eh laro, T1Q 
ubinl 


ROMA - Cherubini - Via KburUna. 3S0 


UFFICI: MILANO - Via Ressi. 10-MONZA - Via Sant'Andrea, 6 


ROMA - HI-FI D'Agostini * Vis Prenestlna, 230 
TRIESTE • Tecnoradio - Via Muratti. 4 
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di P. SOATI 



SATELLITI PER RADIOAMATORI 


1 15 ottobre us è stato messo in orbita il sa¬ 
tellite per radioamatori OSCAR-6 (orbiting 
satellite carrying amateur radio) il quale si 
differenzia notevolmente dai cinque che lo hanno pre¬ 
ceduto. La sua durata sarà di circa un anno, essendo 
alimentato da un accumulatore che viene ricaricato 
mediante una batteria di cellule solari. 

Nel satellite è stato installato un sistema lineare di 
trasposizione di frequenza che funziona fra le lun¬ 
ghezze d'onda di 2 m e 10 m con una larghezza di 
banda di 100 kHz. La frequenza di entrata è infatti 
centrata su 145,95 MHz e quella di uscita su 29,5 




Fig. 1 - Ricevitore per facsimile FX-750 adatto per servizi 
meteorologici, costruito dalla Koden Electronics (Apel-Mar). 


MHz, con una potenza massima di uscita di 1 W. 

Le apparecchiature di bordo comprendono altresì 
un dispositivo a memoria che è capace di immagaz¬ 
zinare dei messaggi in radiotelegrafia, provenienti dal¬ 
la Terra che successivamente sono ripetuti dal satel¬ 
lite, il quale è in grado di adempiere a 21 funzioni 
differenti. Tutte le operazioni di messa a punto e di 
mantenimento sono state effettuate dalla AMSAT cioè 
la Radio Amateur Satellite Corporation. 

Riassumiamo brevemente le caratteristiche dello 
OSCAR-6. Peso: 18,5 kg. Numero internazionale: 
1972-82-B. Paese che ha effettuato il lancio: USA. 
Data di lancio: 15 ottobre 1972. Perigeo iniziale: 
1443 km. Apogeo iniziale: 1452 km. Periodo: 
114,95 min. Inclinazione: 101.7'' Dati relativi gli ap¬ 
parati radio: risponditore lineare funzionante su 145,95 
MHz in entrata e 29,5 MHz in uscita. Esso può anche 
trasmettere sulla frequenza di 435,1 MHz con potenza 
di 400 mW. Note: Il satellite è stato realizzato da un 
gruppo internazionale di radioamatori' (Australia, Ger¬ 
mania RF e U.S.A.) con lo scopo di sperimentare un 
programma di telecomunicazioni con accesso multi¬ 
plo ad un grande numero di stazioni di radioamatori. 


STAZIONI RTF COSTIEIIE IUGOSLAVE 

RIIEKA (Fiume) - Lat. 45^^ 06' N, long. 14 ^ 32 E, 
potenza 0,25 - 1 kW Frequenze; 2182 kHz, 2771 
kHz e 2585 kHz. 

Trasmissione lista traffico su 2771 kHz, al 35^ min 
di ogni ora dispari. 

SPLIT (Spalato) - Lat. 43^^ 30' 03”, Long. 16“ 27' 
36” E, potenza 2 kW, 

Frequenze. 2182 kHz, 2685 kHz. 

Orario: continuo. 

Trasmissione della lista traffico, al 35“ min di ogni 
ora pari 2685 kHz. 

DUBROVNIK - Lat. 42“ 38' 00” N, Long. 18“ 07’ 
00” E, potenza 50 W. 

Frequenze: 2182 kHz, 2615 kHz. 
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Fìg. 2 - Esempio di carta rr^teorologica ricevuta con l'appa¬ 
recchio di facsimile di cui alla figura 1. 


fig. 5 - Immagine campione (monoscopio) della stazione TV 
della Svizzera francese di La Dole. 


Fig. 4 - Segnale d’identificazione della rete fVi dell’Iran, 


i 

I Orario: 0700 - 1800, 

Trasmissione della lista traffico alle ore 0720, 0920, 
1120, 1320, 1520, 1720, su 2615 kHz. 

BAR - Lat. 42" 05^ 00” N. Long. 19" 04^ 30” E, po¬ 
tenza 50 W. 

Frequenze: 2182 kHz, 2670 kHz. 

Trasmissione della lista traffico al 20" min di ogni 
ora pari sulla frequenza di 2670 kHz. 

METEOROLOGIA IN FACSIMILE 

Molte stazioni radio, opportunamente distribuite in 

* tutto il mondo, provvedono a trasmettere i messag¬ 
gi di analisi e di previsioni sotto forma di una carta 

. meteorologica, mediante un sistema di trasmissioni 
I fac-simile. 

La figura 2 si riferisce per l’appunto ad una carta 
j del genere ricevuta tramite il RICEVITORE PER 
FAC-SIMILE FX-750 della Koden Electronics, che è 
^ rappresentata in Italia dalla APEL-MAR. 

In Italia emissioni del genere sono effettuate dal- 
: la stazione di ROMA IMB51, IMB55, IMB56 più vol¬ 
te durante il giorno nella gamma delle onde corte. 

Altre stazioni in Europa che trasmettono carte del 
genere sono le seguenti: BRACKNELL - GFA, GFE 
j Gran Bretagna; PARIS S.TE ASSISI - FYA36 e PA- 
I RIS PONTOISE - FTE3, FTI8, FTM26, Francia; 

ROTA - AOK, Spagna; CAIRO - SUU, Egitto; EPI- 
! SKOPI - MKS, Cipro; ANKARA - YMA, Turchia; 

1 MOSKVA - URSS; OFFENBACH/MAIN MAIN- 
FLINGEN, DCF, Germania; PRAHA - OLT21, Ce- 

• coslovacchia. Eventuali informazioni su queste sta¬ 
zioni saranno date nella rubrica «i lettori ci scrivono». 


RADIOAMATORI 

Nominativi delle stazioni di radioamatori e delle 
stazioni sperimentali Giapponesi (quest’ultime nulla 
hanno in comune con le prime), divisi per distretti. 

: Stazioni di radioamatore 

I L) JA - seguito da una delle cifre indicate in tabella 
e da due lettere. 

2") ]A, JD, |E, JF, JH, JR seguite da una delle cifre 
indicate in tabella e da tre lettere. 

♦ 3") JR6AA IR6NZ. 

Stazioni sperimentali; 

JB -r JS (escluso JR6AA h- JR6NZ) seguita da 
una delle cifre indicate in tabella e da un gruppo di 
due lettere 

I Nominativi delle stazioni di radioamatori della Po¬ 
lonia 

Lettere SP seguite da un numero che indica la re¬ 
gione in cui si trova la stazione e da due o tre lettere. 
1 — Province di Koszalin e Szczecin. 2 = province 
) di Bydgoszcz e Gdansk. 3 = Città di Poznan e pro- 
i vince di Poznan e Zielona Gòra. 4 = Province di 
1 Bialystok e Olsztyn. 5 == Città di Warszawa e pro- 
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Servizio 

distretto 

Kanto 

Shi- 

netsu 

Tokai 

Hoku- 

riku 

Kinki 

Chu- 

goku 

Shi- 

koku 

Kyushu 

Tohoku 

Hok¬ 

kaido 

Oki- 

nawa 

Stazioni radioamatori 

I 

0 

2 

9 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

6 

Stazioni Sperimentali 

2 

2 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

7 


vincia. 6 = Città di Wroclaw e province di Opole e 
Wroclaw. 7 = Città di Lodz e province di Lodz e 
Kielce. 8 = Province di Lublin e di Rzeszow. 9 = 
Città di Cracovia e province di Cracovia e Katowice. 

La cifra 0 indica le stazioni speciali che lavorano 
in occasipne di concorsi, fiere od esposizioni. 

I nominativi delle stazioni collettive sono costituiti 
dalle lettere SP seguiti da un numero e da tre lettere 
di cui la prima è K, P o Z. 

Quando le stazioni di radioamatore polacche fun¬ 
zionano come stazioni mobili o portatili, ed utilizzano 
la CW, fanno seguire al nominativo: 

l"") una barra di frazione e la lettera P in caso di sta¬ 
zione portatile. 

2°) una barra di frazione e la lettera M in caso di 
stazione mobile. 

3*^) una barra di frazione e le lettere MM in caso di 
stazione di radioamatore installata a bordo di una 
nave mercantile. 

II nominativo seguito da una barra di frazione, 
(/), e da una cifra, indica che la stazione è usata 
fuori dal domicilio abituale delPoperatore. 

Quando le stazioni di radioamatore trasmettono 
invece in fonia, al nominativo viene fatto seguire la 
descrizione del tipo di stazione. 



Fig. 5 “ Immagine della trasmissione delTora effettuata dalle 
stazioni televisive del Libano. 


PER GLI SWL DEL BROADCASTING 


Stazioni lontane ricevute recentemente nella gam¬ 
ma delle onde medie. 

Frequenze in kilohertz e potenza, eventuale in ki- 
lowatt. 

MONTGOMERY ALA - WBAM (USA) 740 kHz 
- 50 kW. NEW YORK NY WCBS (USA) - 880 kHz - 
50 kW. PHILADELPHIA PA - WCAU, (USA) 1210 
kHz - 50 kW. 

AHMEDABAD (India) - 850 kHz, 150 kW. KU- 
MAMOTO - JOGK (Giappone) - 870 kHz, 750 kW 
(identificazione incerta). TOKYO - JOAB (Giappo¬ 
ne) 690 kHz - 500 kW (identificazione incerta). 







Gli avvisi ai naviganti, che sono diffusi dalle sta¬ 
zioni radio costiere italiane in radiotelefonia (per 
quanto concerne i servizi locali per la pesca e la nau¬ 
tica da diporto ecc.) sono compilati dallTstituto Idro¬ 
grafico della Marina con sede a Genova. Essi sono 
di grandissimo interesse anche per coloro che si de¬ 
dicano a delle piccole crociere poiché essi consentono 
di venire a conoscenza tempestivamente degli in¬ 
tralci alla navigazione. Con gli avvisi ai naviganti in 
linea di massima si comunicano via radio le seguenti 
notizie: a) funzionamento irregolare dei segnali lu¬ 
minosi. b) gravi impedimenti alla navigazione, come 
chiusura di porti stretti ecc. c) esercitazioni navali, d) 
pericoli alla navigazione come mine, oggetti alla deri¬ 
va, relitti sommersi). e) irregolare funzionamento dei 
radioaiuti alla navigazione, f) variazioni o scoperte di 
nuovi fondali, nuove costruzioni portuali, piattaforme 
in mare aperto, g) particolari disposizioni delle auto¬ 
rità marittime e portuali, h) avvisi relativi alla me¬ 
teorologia, previsioni e oceanografia. 

In genere tali avvisi si suddividono in due cate¬ 
gorie distinte: l"") avvisi di aggiornamento 2^) avvisi 
di informazione e speciali. 

Nei prossimi numeri daremo Telenco delle stazioni, 
con relative frequenze, che provvedono ad emettere 
gli avvisi ai naviganti. 
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la tecnica «Ielle teleriparazioiii 


quarta parte 


di P. SOATI 


IIWPARIAmO A INDIVIDUARE 
LE ANOIWALIE DEI TELEVISORI 
GUARDANDO LE IMMAGINI 


disturbi che sono provocati da sorgenti ester¬ 
ne, quali gli impianti di accensione dei mo¬ 
tori a scoppio, gli apparecchi di diatermia o 
di riscaldamento industriale ad alta frequenza, i moto¬ 
ri a collettore, le linee aeree ad alta tensione ed i rad- 
drizzatori a tubi elettronici, danno luogo a delle di¬ 
storsioni dell'immagine nello schermo dei televisori. 

Ovviamente le caratteristiche di tali disturbi sono 
strettamente legate alla risposta degli stadi che ne ri¬ 
sentono maggiormente. Comunque i segnali intempe¬ 
stivi, sovrapponendosi ai segnali utili, provocano delle 
fluttuazioni di luminosità che in genere hanno lo stes¬ 
so ritmo del disturbo stesso. 

Il riconoscimento della fonte dei disturbi è molto fa¬ 
cilitato dal fatto che essi si manifestano ad intervalli 
regolari che corrispondono agli orari di utilizzazio¬ 
ne degli apparecchi (esclusi ovviamente i disturbi 
dovuti a linee ad alta tensione ). 

Le figure che vanno dal n. 40 al n. 65, che esami¬ 
neremo in parte in questo numero ed in parte in quel¬ 
lo successivo, si riferiscono per Vappunto ad anoma¬ 
lie dovute ad apparecchiature esterne. 

r caso 

Immagine: figura 40 

Alterazione: Riga orizzontale in sincronismo di rete 
che si può anche manifestare come una doppia riga, 
la cui distanza dipende dalla frequenza del disturbo 
Causa: oscillazioni di Barkhausen dovute a tubi a 
riscaldamento diretto, (come ad esempio i tipi AZ 1. 
AZ Ilo simili), e talvolta anche a lampade ad incan¬ 
descenza con filamento non elicoidale. 

2 ^ caso 

Immagine: figura 41 

Alterazione: doppia riga orizzontale in sincronismo 
con la rete. Talvolta può apparire sullo schermo una 
sola riga. La posizione dipende dalla frequenza rice¬ 
vuta e dalla frequenza del disturbo. 

Causa: oscillazioni di Barkhausen dovute a tubi a 
riscaldamento diretto o a lampade ad incandescenza 
con filamento non elicoidale. 



Ftg. 40 



Fig. 41 
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Fig. 42 


3 ^ caso 

Immagine; figura 42 

Alterazione: fitto spettro di righe orizzontali fisse, con 
molti punti luminosi. L'anomalia si manifesta saltua¬ 
riamente. 

Causa; trapano elettrico od altro strumento simile. 



S'" caso 

Immagine: figura 44 

Alterazione: due fasce piuttosto ampie e fisse, conte- < 
nenti dei punti molto luminosi. Il disturbo è intermit¬ 
tente, con delle macchie estese al momento della ri¬ 
presa del disturbo. 

Causa; macchina da cucire. 


4 ' caso 

Immagine: figura 43 

Alterazione: insieme di punti luminosi, allineati fra 
loro, fissi. L'anomalia può manifestarsi saltuariamente. 
Causa: essiccatore elettrico od altro apparecchio ddl 
genere. 


6'’ caso 

Immagine: figura 45 

Alterazione: linee orizzontali tratteggiate o puntifor¬ 
mi, in genere accoppiate due a due. Le zone puntifor- ^ 
mi 0 tratteggiate, che si trovano fra due righe, in ge- i 
nere sono instabili o tendono a scivolare verticalmente 
in modo asincrono. 

Causa: piccoli motori a collettore o ruttori di circuiti 
a corrente continua come ad esempio giocattoli elet¬ 
trici. rasoi elettrici, suonerie ecc. 



Fig. 43 


Fig. 45 
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T caso 

Immagine: figura 46 

Alterazione: linee più o meno fitte, tratteggiate o pun¬ 
teggiate, orizzontali. 

Causa: piccoli motori a collettore specialmente quelli 
che sono usati negli apparecchi per usi donwsuci. 


9"* caso 

Immagine: figura 48 

Alterazione: strisce puntiformi e granulose su tutta 
l’immagine che in genere si spostano verso Vallo o 
verso il basso in modo disordinato asincrono. 

Causa: motore con collettore a lame per corrente con¬ 
tinua. Dispositivi che producono delle correnti impul¬ 
sive a cadenza elevata. 


caso 

Immagine: figura 47 

Alterazione: fasce comprendenti dei disturbi impul¬ 
sivi molto accentuati costituiti, ad esempio, da linee 
interrotte, nere o grosse macchioline che si muovono, 
in modo asincrono, verticalmente. 

Causa: motori a corrente alternata a collettore usati 
negli apparecchi elettrodomestici, apparecchiature u- 
tensili od altre macchine elettriche. 



Fig, 47 


10^^ caso 

Immagine: figura 49 

Alterazione: due strisce molto larghe granulose o for¬ 
temente perturbate all’interno. Se il fenomeno dura 
a lungo le fasce si spostano in modo irregolare. 
Causa: cattivi contatti in circuiti a corrente alternata 
ad esempio: termostati ad elementi bimetallici, com¬ 
mutatori difettosi, morsetti o contatti di uscita o di 
entrata difettosi specialmente se relativi alla rete. 



Fig. 49 
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ir caso 

Immagine: figura 50. 

Alterazione: fascia nera di breve durata. Essa si può 
ripetere periodicamente od anche ad intervalli irre¬ 
golari. La larghezza e Vintensità della fascia non sono 
uniformi. Comunque essa ha sempre delle dimensioni 
tali da dividire Vimmagine i due parti. 

Causa: manovra di commutatori attraversati da cor¬ 
rente notevole di breve intensità, relè, ecc. 


caso 

Immagine: figura 52 

Alterazione:pwn// molto brillanti che possono compa¬ 
rire sotto forma di righe punteggiate od anche isola¬ 
tamente. 

Causa: sistemi di accensione ad alta tensione. 


12^ caso 

Immagine: figura 51 

Alterazione: righe tratteggiate disperse sullo schermo 
che talvolta possono estendersi orizzontalmente a tut¬ 
ta la lunghezza dello schermo stesso, assumendo an¬ 
che un aspetto granuloso e con movimento asincrono. 
Causa: sistema di accensione ad alta tensione di auto¬ 
veicoli. 


14^ caso 

Immagine: figura 55 

Alterazione: due strisce orizzontali con punti lumi¬ 
nosi fra di esse, in sincronismo con la rete. 

Causa: accensione di tubi a scarica gassosa alimentati 
dalla rete elettrica. 
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di P. SOATI 



quelito meiie 
parliamo di ••• 


I 


L'INSTALLAZIONE 
DEI PALI D‘ANTENNA 



oloro che posseggono un 
giardino od un piccolo spa¬ 
zio libero attorno alla pro¬ 
pria abitazióne possono trovarsi nel¬ 
la necessità di erigere nello stesso 
un palo alla cui sommità debbano 
essere installate delle antenne tele¬ 
visive, verticali, per la ricezione del¬ 
le onde medie o corte, orizzontali o 
del tipo cosiddetto a «V» e rom¬ 
biche. Questi ultimi tipi sono in¬ 
fatti molto usate tanto dai radioa¬ 
matori quanto dai SWL. 

E' ovvio che una installazione del 
genere debba essere eseguita se¬ 
guendo delle precise norme altri¬ 
menti potrebbe essere Vorigine di 
gravi inconvenienti come la caduta 
dei pali, la loro inclinazione con 
conseguente abbassamento delle an¬ 
tenne al livello del suolo od altre 
anomalie del genere che possono 
provocare al proprietario delVim- 
pianto anche dei grossi fastidi di or¬ 
dine civile o penale. 

In questi brevi appunti daremo 
1 qualche consiglio che permetterà di 
risolvere nella maniera più brillante 
I tutti i problemi inerenti a tali im- 
I pianti la cui sicurezza deve essere 
duratura nel tempo. 


I 


i 
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PERFORAZIONE 
DEL TERRENO 

Prima di installare un palo occor¬ 
re naturalmente effettuare la perfo¬ 
razione del suolo la quale, a secon¬ 
da della qualità del terreno, potrà 
essere compiuta con criteri differen¬ 
ti. Se il terreno è molto duro sarà 
infatti consigliabile ricorrere alVim- 
piego di una perforatrice altrimenti 
sarà sufficiente Vuso di una vanga e 
del piccone. 

La figura 1 si riferisce per Vap- 
punto ad uno scavo eseguito me¬ 
diante Vuso di una perforatrice, stu¬ 
diata appositamente per tale genere 
di lavori. 

Lo scavo, per agevolare il com¬ 
pito di chi Vesegue ed anche per fa¬ 
cilitare le operazioni di sollevamen¬ 
to del palo, dovrà assumere la for¬ 
ma di una scala. 

La figura 2 mostra uno scavo e- 
seguito con la vanga visto in sezio¬ 
ne mentre nella figura 3 si riferisce 
allo stesso scavo visto dalla parte 
superiore: in quesVultima figura si 
può vedere come il punto di rot¬ 
tura più profondo sia anche il più 
esteso. 


La profondità dello scavo è lega¬ 
ta naturalmente alValtezza del palo 
e nella pratica ci si attiene alle se¬ 
guenti misure: 



1 


Fig. 1 - Scavo del terreno per Vinstalla¬ 
zione di un palo per antenna a mezzo di 
una perforatrice. 

1 = pala perforante, 2 = braccio, 

5 = impugnatura. 
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Fig. 2 - Sezione dello 
scavo del terreno effet¬ 
tuato con vanga e pic¬ 
cone. 

ì = profondità dello 
scavo, 2 = gradini a 
forma di scala. 



^ 1 


Fig. 3 - Vista dalla par¬ 
te superiore dello stes¬ 
so scavo di cui alla fi¬ 
gura 2. 

1 = parte più bassa del¬ 
lo scavo, 2 = gradini 
a forma di scala. 



Fig. 4 - Posizione che 
occorre dare al palo pri¬ 
ma di passare alla sua 
erezione. 

1 = posizione del pa¬ 
lo, 2 = tavolo in legno 
che permette lo scivo¬ 
lamento del palo, 3 = 
listello di allineamento. 


TABELLA I 1 

Altezza del 
palo in metri 

profondità 
dello scavo . 

in metri 

6,00 

1,00 

7,50 

U5 

9,60 

1,60 

10,00 

1,67 

12,00 

2,00 , 

14,00 

2,33 

16,00 

2,67 

18,00 

3,00 

20,00 

3,33 


Analizzando tale tabella se ne de- ' [ 
duce che la profondità dello scavoi ^ 
dovrà essere almeno un sesto della \ ^ 
lunghezza del palo. E' buona norma i. ' 
non eseguire scavi inferiori ai 1,50 ^ 

m per pali aventi una lunghezza ^ 
minore di 10 m. | ^ 


EREZIONE DEL PALO I 

Per facilitare le operazioni di ere - 1 
zione del palo è necessario fissare] 
verticalmente, nella parte frontale] 
come mostra la figura 4 una ta-\ 
vola il cui scopo è quella di consen-\ 
tire alla base inferiore del palo stes¬ 
so di scivolare con la massima facu 
lità verso il fondo dello scavo. 

Senza questo accorgimento il pa¬ 
lo oltre ad incontrare forte resisten¬ 
za lungo la parete, farebbe precipi-m 
tare verso il fondo una notevole^ 
quantità di terriccio. ? 

Come prima operazione si porte-] 
rà il palo nella posizione indicata 
in figura 4 ed in modo che la sm\ 
base inferiore venga a trovarsi a c/r- 
ca 10 cm dalla tavola. [ 

Per effettuare le operazioni di sol- [ 
levamento non è consigliabile ricor¬ 
rere alVimpiego di funi ma è oppoh 
tuno munirsi di alcune pertiche, a*j 
venti la lunghezza compresa fra lì, 
3 ed 5 m (ed anche più se il palchi 
è molto lungo), unendole fra loroì 
a due a due, mediante degli spez- 
zoni di corda. 

Si procede quindi a sollevare il 
palo attenendosi a quanto è indicato^ 
in figura 5. 

Ad operazione di sollevamentc 
compiuta è opportuno controllare' 
accuratamente che il palo si trovi in 
una posizione perfettamente vertì- 


c 

c 

c 

l 

i 

t 

r 

i 

r 

i 

s 

e 

r. 

c 

è 

f 

r 

a 

t. 

l 

a 

c 

e 

c 

li 

n 

5- 


s 

a 

ti 


564 


APRILE — 197a 


A 






































































cale; come mostra la figura 5 tale 
controllo si eseguirà mediante un li¬ 
stello di allineamento munito di 
piombo. 

Lo scavo sarà in seguito riempito 
nuovamente con la propria terra o 
meglioj ancora, almeno nella parte 
inferiore, con del cemento. 


RINFORZO DEL PALO 

Qualora si preveda che il palo 
possa essere soggetto a forti sforzi 
di trazione dovuti alVimpianto fila¬ 
re delVaereo, sia in relazione alla 
lunghezza dei conduttori sia perché 
impianto sia stato effettuato in zo¬ 
ne molto ventose, si può provvede¬ 
re al rinforzo mediante Vimpiego 
di una sartia che, grosso modo, po¬ 
trà essere fissata come indica la fi¬ 
gura 6. 

Tale sartia ovviamente sarà collo¬ 
cata dalla parte opposta a quella in 
cui si ha la massima trazione. 

Il dispositivo di ancoraggio sarà 
affondato nel terreno, come mostra 
la figura. Ad esso sarà collegato 
uno spezzone di robusto cavo me¬ 
tallico alla cui uscita dal terreno sa¬ 
rà unito mediante uno o due tiranti 
il cavo che costituisce la sartia che, 
qualora si desiderino evitare feno¬ 
meni di induzione, può essere anche 
in nylon. In questo caso lo scavo 
sarà ricoperto di terra o di cemento. 

L'attacco della sartia al suolo può 
essere anche eseguito tramite un a- 
nello di ferro cementato al livello 
del suolo stesso; la prima soluzióne 
è però di gran lunga la migliore. 

Se il palo può essere soggetto a 
forti sforzi di trazione angolare, co¬ 
me nel caso di impianti di antenne 
a «V» o rombiche, anziché una sar¬ 
tia si può utilizzare un puntello in 
legno, costituito in pratica da un 
altro spezzone di palo, come è indi¬ 
cato in figura 7. 

In questo caso il puntello dovrà 
essere collocato dalla stessa parte in 
cui si verifica la trazione (oppure 
la risultante vettoriale delle trazio¬ 
ni), cioè dalla parte opposta della 
sartia. 

La figura 8 si riferisce alla vi¬ 
sta dall'alto di un palo con rinforzo 
a puntello in un impianto di an¬ 
tenna rombica. 


Fig. 5 - Operazione di 
erezione di un palo me¬ 
diante alcune pertiche 
di legno accoppiate a 
due a due fra loro me¬ 
diante spezzoni di cor¬ 
da. 





Fig. 6 - Palo rinforzato mediante una 
sartia ancorata al terreno. Questa sartia 
dovrà essere collocata dalla parte op¬ 
posta a quella in cui si ha la massima 
trazione. 

1 = palo, 2 = sartia, 2a = ancoraggio 
della sartia, 2b = tenditore, 2c — iso¬ 
latore, 2d = ancoraggio, 3 = scavo per 
il palo, 4 = scavo per Vancoraggio sar¬ 
tia. 


Fig. 7 - Palo rinforzato mediante un 
puntello adatto per zone molto ventose. 
1 — palo, 2 = puntello di rinforzo (lo 
scarto con la sommità del palo dovrà es¬ 
sere di 1,50 m.), 3 = bullone di fis¬ 
saggio, 4 = scavo del palo, 5 = scavo 
del puntello, 6 = parte immersa del pun¬ 
tello (non inferiore a 1,50 m.), 7 = di¬ 
stanza fra palo e puntello alla base 
(circa 2,50 ni.). 
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Fig. 8 - Palo rinforzato con puntello vi¬ 
sto dalFalto, in un sistema per antenne 
rombiche. 

l = linea che costituisce l'antenna, 2 = 
puntello. Si può osservare che il puntello 
termina nella parte infissa nel suolo con 
uno spezzone orizzontale. 
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fig. 9 - Freccia effettuata da un conduttore connesso fra due pali 
] = freccia, 2 = listelli di osservazione, 5 = direzione di osservazione. 


TABELLA II 



TEMPERATURA 


N 

± 0 "C " 

+ 10 -c 

+ 20 "C 

+ 30 "C 











-2 S E 

|.s| 

allu¬ 


allu¬ 


allu¬ 


allu¬ 


U S 



rame 


rame 

minio 

rame 

minio * 

rame 

X 

3 

minio 


minio 








FRECCIA 

IN 

CM. 




20 

8 

22 

15 

27 

22 

31 

28 

35 


25 

23 

39 

31 

43 

38 

47 

44 

51 

16 

30 

43 

58 

51 

63 

57 

67 

67 

71 


35 

67 

81 

74 

86 

80 

90 

87 

94 


20 

5 

17 

9 

22 

16 

26 

23 

30 

25 

25 

11 

29 

18 

35 ’ 

27 

40 

34 

44 


30 

32 

45 

32 

50 

41 

55 

49 

60 


35 

40 

63 

49 

69 

58 

74 

66 

79 


20 

5 

15 

9 

20 

16 

25 

23 

29 

55 

25 

8 

23 

14 

29 

22 

34 

30 

39 


30 

14 

37 

22 

43 

32 

49 

41 

54 


35 

24 

53 

35 

59 

45 

65 

55 

70 


20 

8 

23 

15 

27 

22 

31 

28 

35 

50 

25 

12 

37 

20 

41 

29 

46 

36 

50 


30 

20 

54 

29 

59 

39 

63 

47 

68 


35 

32 

74 

43 

79 

52 

84 

61 

88 


LINEA DI ALIMENTAZIONE 
CON PALI 


Talvolta per particolari esigenze] 
può essere necessario collegare lòi 
impianto di antenna con il ricevilo - 1 
re tramite una linea di alimentazio- 
piuttosto lunga, fissata a dei 


ne 


pali. jfj 

Siccome in queste particolari con- j 
dizioni per ridurre le perdite al mi* ! 
nimo possibile è sempre necessario 
uiilizzare dei cavi coassiali di noie^ 
vote diametro nel collocare i vari 
pali è necessario tenere conto delle 
frecce. Con questo termine si inten¬ 
de lo scarto verticale che si verifi¬ 
ca fra i punti di fissaggio di due pa¬ 
li contigui ed il punto più basso del¬ 
la linea di alimentazione, come è 
chiaramente illustrato in figura 9. 

Nella seguente tabella diamo 
qualche indicazione delle frecce 
per differenti conduttori in rame ed 
alluminio a varie temperature. 


FISSAGGIO A UN MURO 
DI ABITAZIONE 
DI UN AEREO 
O DI UNA LINEA 


tc 

tc 

di 

ai 


Non è raro il caso che un aereo 
ricevente o trasmittente, con um 
estremità collegata ad un palo, deb¬ 
ba essere fissato con Valtra estre¬ 
mità al muro esterno di una abitit 
zione: in tal caso è consigliabile at* 
tenersi a quanto illustrato in figun 
W. 

Dalla suddetta figura ci si può 
rendere conto come Testremità li¬ 
bera delTaereo, in cui saranno gi'i 
stati inseriti alcuni isolatori del tipù | 
a minima perdita, dovrà essere fh 
sata ad un robusto isolatore^ del ri 
po usato negli impianti elettrici, il 
cui ancoraggio sarà stato cementaU ‘ 
al muro maestro dell abitazione. \ 

La linea di alimentazione dopo es-j 
sere stata ancorata a mezzo di uti 
morsetto od altro dispositivo (ao 
corgimento quesTultimo che pa 
particolari tipi di aereo può esseri 
eliminato) sarà fatta penetrare nelh 
interno deìTabitazione a mezzo à 
un tubo protettore. Alla linea dj 
alimentazione dovranno essere eyj 
tati, nel modo più assoluto, degl 
angoli troppo acuii, anzi le curi 
dovranno essere sempre molto ani 
pie. 
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F/g. 10 - Ancoraggio ad un muro di abi¬ 
tazione deir estremità di un aereo. 

[I = eventuale morsetto per il fissaggio 
\klla linea di alimentazione, 2 = linea 
a alimentazione, 3 = punto di scolo 
‘acqua piovana, 4 — ingresso tubo pro¬ 
iettore, 5 = ingresso abitazione. 
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AlVingresso la linea di alimen- 
lazione dovrà fare una curva piut¬ 
tosto ampia verso il basso in modo 
k consentire lo scolo al suolo della 
acqua piovana. 
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Richiedete Listini Prezzi 


Agente Generale per l’Italia: 


KARL BIELSER 

Vfi 0. Fitinl 12 . 201^1 MILANO 
Tplfifonl; 63,27.10 - 63.27.30 



Generale r riiejlìp 


oiektromarket INNOfflZIONE 

Corso =!a. t - 20122 ■v-i.A; Via nugabella, 2' 

^ 8?2-5;' : . 87;i, j41 861.478 • 86T.,648 

5uccursàlh Via iTrsJiìmaso Grossi, 10, - T* r 

V.ie i (ang. Pie ^igoslai - 20159 wlLA-G TciI 


MIDLAND 

I fMTE R N ATI OtM AI- 


VASTA GAMMA DI RICETRASMITTENTI PORTATILI, 
UNITA’ MOBILE - FISSA 


5 W - 6 Canali CB a tasti - Canale 9 
(27,065 MH 2 ) quarzato, gli altri canali 
senza quarzi - 11 transistori, 1 iC, 3 
diodi. 


13-871 

5 W - 23 Canali CB con 2 
canali H.E.L.P., 28 transi¬ 
stori. 1 IC. 34 dìodi. 


13-800 

5 W - 3 Canali GB - Canale 9 (27,065 
MHz) quarzato, gli altri canal! senza 
quarzi, 15 transistori, 4 diodi, 2 varistori, 
1 termistore. 


13-880 

10 W SSB - 5 W AM - 
23 Canali CB tutti corredati 
di quarzi - Orologio digitate 
incorporato - 34 transistori 
- 3 FET, 1 IC, 67 diodi. 


13-873 

10 W SSB - 5 W AM - 23 
Canali CB tutti corredati di 
quarzi - 31 transistori, 3 FET, 
1 IC, 59 diodi, 4 zener. 
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le valvole 
al servizio 
del CB 
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□ industria moderna si vale nel¬ 
la produzione delle ricetra¬ 
smittenti per i 27 MHz ormai 
al 99% dei transistori negli stadi di ri¬ 
cezione e trasmissione. Potrebbe nasce¬ 
re una lunga discussione se questo uso 
ctei transistori in luogo delle valvole, in 
auge solo fino a una decina di anni fa, 
dipende dalla necessità del minimo in¬ 
gombro, dal minor costo industriale op¬ 
pure da una migliore qualità. Noi non 
vogliamo suscitare tale polemica poiché 
non è questa la sede più adatta, voglia¬ 
mo solo presentare il KRIS-23, un pre¬ 
stigioso apparecchio, i cui circuiti han¬ 
no, oltre ai più attuali semiconduttori, 
anche ben 11 valvole formando un ap¬ 
parato allo stato ibrido. 

Come ben si sa, la TENKO BRAND 
INT. di TOKYO produce anche appa¬ 
recchiature di dimensioni minime, sen¬ 
za intaccare la qualità, quali il 972 
lAY, quindi il KRIS-23 non rappresen¬ 
ta altro che un completare degnamente 
la propria linea produttiva. 

Accontentare il pubblico, sia esso ame¬ 
ricano o europeo è un bisogno sentito 
dalle case giapponesi che si sono ormai 
imposte soprattutto con la qualità e il 
servizio. 

L^estetica si impernia sull« compattez¬ 
za e la solidità delle stazioni fisse con 
un frontale stilizzato che reca tutti i co¬ 
mandi principali. 

Da destra notiamo l’interruttore Pu¬ 
blic Address per uso ad amplificatore 
esterno, l’altoparlante dietro la masche¬ 
rina (d’alluminio satinato). In alto, la 
spia di modulazione, la manopola di se¬ 
lezione dei canali sotto la apposita fine¬ 
strella dove nitidamente si leggono i ca¬ 
nali in uso, oltre a un perfetto stru¬ 
mento colorato con la doppia indicazio¬ 
ne di ricezione e trasmissione. 

Sotto, sempre da destra, troviamo la 
manopola BANDSPREAD, per coman¬ 
dare la sensibilità della sintonia con una 
variazione di ± 2,5 kHz per ogni fre¬ 
quenza canalizzata, in centro, il control¬ 
lo volume e accensione e sull’estrema 
sinistra lo squelch. 

Un apparato completo ed eccezionale 
il cui prezzo di listino è poco meno di 
L. 150.000. Come sempre un prezzo pro¬ 
porzionato alla qualità. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

RICEVITORE 


Sensibilità: 

0,8 jiV a 10 dB di rapporto (S + N)/N 

Selettività: 

6 kHz di ampiezza di banda a — 6 dB 

Frequenza intermedia: 

r MF a 11,275 MHz e 2" MF a 455 kHz 

Reiezione immagine: 

- 75 dB 

Uscita audio: 

4 W in altoparlante ovale da 7,65x12,75 cm 

Impedenza altop. esterno: 

4^80 

Circuiti ausiliari: 

limitatore automatico dei disturbi sempre 
inserito, squelch variabile, controllo auto¬ 


matico del volume. 

TRASMETTITORE 


Potenza ingresso stadio finale: 

5 W 

Modulazione: 

AM, con modulazione di placca; modula¬ 
zione sempre al 100% mediante il circuito 
brevettato thick-lipped 

Soppressione armoniche: 

superiore a quanto stabilito dalla F.C.C. 

Deviazione portante: 

± 0,005% ' 

Adattamento 
impedenza antenna: 

possibilità di regolazione da 50 a 75 12 
di carico resistivo d’antenna 

Commutazione RX/TX: 

a relè con push-to-talk sul microfono ^ 

Amplificazione esterna: 

possibilità di usare l’amplificatore di bassa 
frequenza come amplificatore acustico usan¬ 
do il microfono e un altoparlante esterno 

COMPONENTI E LORO FUNZIONI 

FUNZIONI RX 

FUNZIONI TX 

VI 6BL8 ampi. RF/T mixer 


V2 6BL8 2'’mixer/2° oscill. 

— 

V3 6BA6 amplif. FI (455 kHz) — ' 

V4 6BA6 amplif. FI (455 kHz) — i 

V5 12AX7 V audio 

modulatrice/preamplif. micro 

V6 6BQ5 uscita audio 

modulatrice 

V7 6GH8 — 

oscillatore locale 

V8 6GH8 — 

convertit./U oscill. 

V9 6BA6 — 

amplif./buffer 

VIO 6BQ5 — 

amplif. RF di potenza 

VII Ì2AT7 — 

buffer/sintetizz. 

Vi sono inoltre 12 diodi con funzioni varie quali: AVC, ANL, Range boost. 

rivelatore di segnale, rivelatore 
squelch, ecc. 

di potenza RF, limitatore di modulazione, 

Alimentazione: 

220 Vc.a. e 12,6 Vc.c. 

Assorbimento medio: 

a 220 Vc.a. 80 W 
a 12,6 Vc.c. in ricezione 3,5 A — 
in trasmissione 4 A 
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TA - 2000 F 


PREAMPLIFICATORE STEREO 


ANALISI DEL CIRCUITO 

Il testo seguente descrive le fun¬ 
zioni e le operazioni di tutti gli sta¬ 
di e controlli seguendo il percorso 
del segnale, 

I vari stadi sono classificati tra¬ 
mite i transistori od i principali 
componenti che li compongono. 


PHONO 1 EQUALIZZATORE/ 

AMPLIFICATORE 

DELLA TESTINA 

Amplificatore della testina QlOl 

Amplifica i segnali estremamente 
bassi (come quello fornito da una 
testina a bobina mobile) al livello 
richiesto dal seguente amplificato- 
re equalizzatore. 

Una comune configurazione a 
porta (gate) è adattata a questo 
compito poiché essa presenta una 
alta impedenza d'ingresso ed un al¬ 
to guadagno di tensione. 

Il segnale d'ingresso applicato ai 
morsetti PHONO 1 è smistato a 
questo amplificatore solo quando il 
selettore d’impedenza d'ingresso 
SIO, situato sul retro dell'apparec- 
ichio, è posto sulla posizione 30 o 
jlO H. 


Commutatore selettore 
d'impedenza SIO 

Questo commutatore cambia la 
impedenza d'ingresso PHONO 1 al 
fine di adottare ogni tipo di car¬ 
tuccia. 

Amplificatore equalizzatore Q102, 
Q103, 0104, 0105, 0106 

Questo nuovo amplificatore, a 
quattro stadi ad accoppiamento di¬ 
retto, amplifica il segnale, fornito 
dalla cartuccia del giradischi, al li¬ 
vello richiesto all'ingresso del suc¬ 
cessivo amplificatore dei toni. 

Q102 forma un amplificatore 
convenzionale a FET mentre Q103 
e Q104 agiscono come un amplifi¬ 
catore tampone con alta impedenza 
d'ingresso. 

Questo amplificatore che contie¬ 
ne una combinazione FET-pnp for¬ 
ma un circuito «source follower», 
modificato, in cui Q104 agisce non 
solo come fonte di corrente costan¬ 
te ma anche come amplificatore pi¬ 
lota per la semionda negativa del 
segnale. 

Ciò offre il vantaggio di ottene¬ 
re una bassa distorsione armonica 
ed un'ampia gamma dinamica. Inol¬ 
tre il FET fornisce un minor rumo¬ 


re rispetto al convenzionale transi¬ 
store al silicio. 

I FET usati nel TA-2000F sono 
selezionati secondo la loro classifi¬ 
cazione ed, all'atto della sostituzio¬ 
ne, occorre usare un transistore a- 
vente lo stesso numero complemen¬ 
tare di identificazione. 

E' da notare che Q105 e Q104 
sono transistori di alta tensione e 
forniscono un'ampia linearità. Ad 
essi viene infatti applicata una ten¬ 
sione di 150 V. 

Circuito di polarizzazione 

La tensione continua di polariz¬ 
zazione per Q102 è determinata dal 
flusso di corrente in RI 12 e dalla 
tensione continua negativa di rea¬ 
zione applicata alla porta di Q102 
dal circuito di emettitore di Q105 
attraverso RI 10, R107 ed R109. 

Questa tecnica di reazione nega¬ 
tiva in c,c. garantisce la stabilità 
di funzionamento. 

La polarizzazione in continua di 
Q103 è determinata dalla tensione 
di Q102 e dal flusso di corrente in 
Q103. 

II flusso dì corrente in Q103 de¬ 
termina anche la tensione di pola¬ 
rizzazione applicata a Q104 e Q105 
poiché essi sono direttamente ac¬ 
coppiati. 
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Fig. 1 - Schema a blocchi del preamplificatore stereo TA-2000F della Sony. 


Circuito di equalizzazione 

L’equalizzazione RIAA è possi¬ 
bile per mezzo del circuito chiuso 
di reazione negativa coriJprendente 
R117, R118, R119, Clio e C109. 
Assicuratevi, alPatto della sostitu¬ 
zione dei componenti che essa av¬ 
venga con elementi dello stesso va¬ 
lore. 

L’uscita delFamplificatore equa¬ 
lizzatore è portata a! commutatore 
FUNCTION 2 attraverso R120 (1 
kfl) per prevenire Tinterazione fra 
i canali destro e sinistro quando 
il selettore MODE è sulla posizio¬ 
ne L + R. 

AMPLIFICATORE MICROF. 
SEZIONE AMPLIFICATORE 
EQUALIZZATORE PHONO 2 

L’amplificatore microfonico con¬ 
siste in due paia di FET-npn. Essi 


amplificano i segnali provenienti 
dai microfoni al livello richiesto 
dalLamplificatore dei toni. 

Un FET ha un’alta impedenza di 
ingresso e genera un rumore molto 
inferiore rispetto a quello di un 
convenzionale transistore al silicio. 
Per questo motivo sono stati usati i 
FET nei circuiti di amplificazione 
di basso livello. E’ da notare che 
nel secondo stadio sono stati usati 
transistori ad alta tensione (Q302 
- Q304). Ciò elimina la distorsione 
dovuta a forti segnali d’ingresso 
nell’amplificatore a basso livello. 

Circuito di polarizzazione 

La polarizzazione in continua 
per Q301 è determinata dal flusso 
di corrente nella resistenza R306 
e dalla reazione negativa di tensio¬ 
ne continua, applicata alla porta di 
Q301 dal circuito di emettitore di 
Q302, attraverso R304 ed R302. 


Amplificatore microfonico ^ 

Q303, Q304 

Le operazioni di funzionamento 
di Q303 e Q304 sono le stesse di , 
quelle descritte per Q302 e Q303. 

E’ da notare che lo stadio prece¬ 
dente (Q304) è un transistore con¬ 
venzionale poiché l’alto livello dell 
segnale d’ingresso è sufficientemen- j 
te attenuato per mezzo del con¬ 
trollo MIC LEVEL VR6. 

Il controllo MIC LEVEL ed il 
commutatore di mixaggio S15 so-' 
no meccanicamente accoppiati per 
permettere lè operazioni di miscela¬ 
zione. 

Amplificatore equalizzatore 
Q305, Q306, Q307, Q308, Q309 

Anche qui vale la descrizione i 
fatta per le funzioni di PHONO-1 
salvo i riferimenti. Da notare sola- 
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Fig. 2 - Schema elettrico. 




































































































































































































































































































































































































































































































































mente che Tuscita di questo ampli¬ 
ficatore è controllata dalla resisten¬ 
za variabile VRl (LEVEL ADJ- 
UST). 

Commutatore Functìon 

I segnali applicati agli ingressi 
TAPE 1, TUNER, AUX 1, AUX 2 
sono controllati rispettivamente da: 
VR5, VR2, VR3 e VR4. 

Tutti i tipi di segnali d'ingresso 
sono introdotti dai commutatori 

functìon 1 o functìon 2. 

E' da notare che la posizione 
TAPE-TO-TAPE del commutatore 
functìon 1 è prevista per la du¬ 
plicazione dei nastri (vedi tabella 
sotto). 

REC-OUT Amplificatore 
tampone QOl, Q51 

Tutti i segnali d'ingresso sono e- 
qualizzati o controllati, tramite lo 
equalizzatore o la resistenza varia¬ 


bile LEVEL ADJUST, e poi portati 
ai commutatori FUNCTÌON. 

I segnali per la presa REC-OUT 
vengono estratti durante il percorso 
fra il commutatore FUNCTÌON e 
quello MODE e poi portati a cia¬ 
scuna delle prese REC-OUT attra¬ 
verso l'amplificatore tampone (e- 
mitter follower) QOl. 

QOl elimina l'interazione fra il 
registratore ed il TA-2000F. Qui 
notiamo che l'uscita di QOl è fat¬ 
ta passare attraverso il relè di silen- 
ziamento REL-1. 

SEZIONE 

AMPLIFICATORE TONI 

Amplificatore dei toni 
0501, 0502, 0503 

Questo amplificatore a tre stadi 
fornisce una risposta piatta e prov¬ 
vede a fornire un guadagno di 20 
dB per compensare la perdita cau¬ 
sata dall'inserimento del controllo 
dei toni. 


Esso provvede inoltre ad isolare 
il circuito di controllo volume da 
quello dei toni per evitare eventua¬ 
li interferenze. 

I segnali d'ingresso sono amplifi¬ 
cati da Q501 e Q502 e quindi ap¬ 
plicati a Q503. 

Circuito di polarizzazione 

La tensione di polarizzazione per 
Q501, Q502 e Q503 è determinata 
dalla corrente che fluisce nella loro 
rispettiva resistenza. La reazione ne¬ 
gativa è applicata dal circuito di 
fonte di Q503 e quello di Q501 at¬ 
traverso C505, R509 e C506 al fine 
di ottenere un'ampia risposta. 

L'uscita dell'amplificatore dei to¬ 
ni è portata ad un circuito di con¬ 
trollo del tipo RC, attraverso il 
commutatore TONE CANCEL S5, 
quando esso è sulla posizione ON. 

Commutatore 

del livello d’uscita S13 

II livello d'uscita può essere va¬ 
riato per mezzo di S13 che possie¬ 
de due posizioni calibrate (0,3 V 
e 1 V) e può essere accordato con 
le caratteristiche degli apparecchi 
che verranno di volta in volta colle¬ 
gati. E' da notare che il segnale ap¬ 
plicato all'uscita OUTPUT 2 è fat¬ 
to passare attraverso il commutato¬ 
re della presa per cuffia (HEAD- 
PHONE). 


Funcìont 1 
posizione 

Registratore 1 

Registratore 2 

TAPE-TO-TAPE 2-1 

RIPRODUZIONE 

REGISTRAZIONE 

TAPE-TO-TAPE 2-1 

REGISTRAZIONE 

RIPRODUZIONE 



Fig. 5 - Diagramma dei livelli. 
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Fig. 4 - Vista posteriore del preamplificatore TA-2000F Sony. 


Ne consegue che durante il con¬ 
trollo in cuffia non vi sarà alcun se¬ 
gnale alle uscite OUTPUT 2. 

AMPLIFICATORE 
DEGLI STRUMENTI 
DI LIVELLO / SEZIONE 
AMPLIFICATORE 
DELLA CUFFIA 

Commutatore Meter Level SI2 

La sensibilità degli strumenti di 
livello può essere variata per mez¬ 
zo del commutatore S12. Nella po¬ 
sizione 0 dB la lettura illustrerà lo 
effettivo valore del segnale d'usci¬ 
ta. In quella di —10 (—20) dB 
la sensibilità degli strumenti au¬ 
menterà di altrettanto rispetto alla 
posizione di 0 dB. Il segnale d'usci¬ 
ta è condotto alTamplificatore degli 
strumenti attraverso il commutato¬ 
re METER LEVEL S12 per permet¬ 
tere il controllo. 

Nella posizione MIC solo l’usci¬ 
ta delTomonimo amplificatore è 
portata direttamente alTamplifica¬ 
tore degli strumenti. 

Amplificatore degli strumenti 
Q701, Q702, Q703 

Questi tre stadi di amplificazione 
I ad accoppiamento diretto incre¬ 
mentano il segnale al livello adatto 
I per pilotare gli strumenti di livello. 

Il segnale d'uscita di questo ampli- 
1 ficatore viene rettificato ed ali- 
I menta gli strumenti attraverso il 
ponte di diodi rettificatori D701 
I - D704. 

R701 

I Questa resistenza semifissa, po- 
I sta nel circuito di amplificazione, 
serve per calibrare gli strumenti 
VU. 

I Stadio pilota Q705 

Si tratta di un amplificatore tra- 
I dizionale che determina Toscillazio- 
ne della tensione d'uscita poiché lo 
stadio successivo è essenzialmente 
! in configurazione «emitter follo- 
I wer». La resistenza di carico in 
I c.a. per questo stadio è R718 nel 
circuito di collettore. 

I Amplificatore di potenza 
(stadio complementare) 

I Q706, Q707 

Questi transistori operano come 
«emitter follower»; essi forniscono 
l’oscillazione di corrente richiesta 


ed inoltre operano la necessaria in¬ 
versione di fase per pilotare il cari¬ 
co in push-pull. 

L'inversione di fase è ottenuta u- 
sando transistori di tipo PNP ed 
NPN. Q706 fornisce Talimentazio- 
ne durante il semiciclo positivo 
mentre Q707 la fornisce durante il 
mezzo ciclo negativo. 

L'uscita è portata alla presa per 
cuffia (HEADPHONE) tramite il 
condensatore di accoppiamento 
C711, 

Uscita del canale di centro 

L'amplificatore complementare 
fornisce anche il segnale alla presa 
del canale di centro (Center Chan- 
nel) attraverso R729 per l'eventua¬ 
le sfruttamento in un sistema a 
woofer centrale. 

I segnali dei canali destro e si¬ 
nistro vengono, in questa presa, mi¬ 
scelati. 

Circuito di silenziamento 
Q907, Q908, Q909, Q910 

Questo circuito previene i picchi 
dovuti alTinizio del flusso della 
corrente ed i rumori causati da 
macchine o apparecchi esterni. 

I fenomeni di questo periodo 
transitorio dopo l'accensione dello 
apparecchio, possono, in determina¬ 
te condizioni, essere molto dannosi 
per gli altoparlanti. 

Questo circuito funziona nel mo¬ 
do seguente. La base di Q909 
(Q910) è connessa al circuito di 
collettore di Q908 attraverso R914 
(R913), mentre la base di Q908 
è connessa ad una rete RC (R910, 
C902) avente una costante di tem¬ 
po lunga. La polarizzazione nega¬ 
tiva è prodotta da D907 e C903 e 


portata poi al circuito di base di 
Q909 (Q910) attraverso R912. Ciò 
effettivamente annulla i segnali di 
ingresso fino a 20 V picco-picco. 

All'atto dell'accensione, Q908 ri¬ 
mane escluso a causa della lunga 
costante di tempo del circuito di po¬ 
larizzazione, mentre Q909 (Q910) 
entrano in fase di avanzata polariz¬ 
zazione attraverso R911. Ne conse¬ 
gue che Q909 (Q910) è incluso, 
cortocircuita quindi a terra il cir¬ 
cuito d'uscita annullandone il se¬ 
gnale. Successivamente Q908 è gra¬ 
dualmente attivato a causa del len¬ 
to incremento subito dal flusso di 
corrente attraverso la base, Q908 
conduce ed esclude Q909 (Q910), 
facendo così terminare l'effetto di si¬ 
lenziamento, 

Q907 è posto nel circuito per per¬ 
mettere al condensatore C902 di 
scaricarsi velocemente quando l'ali¬ 
mentazione viene interrotta; ciò 
rende il circuito pronto per la suc¬ 
cessiva operazione di silenziamen¬ 
to. 

Sezione alimentazione 

Al fine di ottenere un'alta stabi¬ 
lità di funzionamento il TA2000F 
è fornito di doppia alimentazione 
in continua: un circuito di bassa 
tensione che fornisce 37 Vc.c. ed 
uno che fornisce 150 Vc.c. Poiché 
l'insieme dei due circuiti si presen¬ 
ta uguale noi esaminiamo solamen¬ 
te quello a più basso voltaggio. 

Regolatore di tensione Q90I, Q902, 
Q903 (Q904, Q905, Q906) 

L'uscita c.c. dal ponte di diodi 
rettificatori D901 e D902 (D903 e 
D904) è filtrata da C18 (C17) ed 
applicata al regolatore Q901 e 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 


Risposta di frequenza; PHONO-1,2: 

curva RIAA ± 0,5 dB 
MIC: 

da 30 Hz a 30 kHz ± "2 dB 
SINTONIZZATORE 1 

TAPe'ìY da io Hz a 100 kHz ± 

REC/PB ^ 

Sensibilità dlngresso 

e impedenza: PHONO-1: 1,2 mV 

(ALTO LIVELLO) } ^ 

(BASSO LIVELLO) ( 10 U 
0,06 mV i( 30 12 

PHONO-2; 

MIC; 

SINTONIZZATORE i 
AUX 1,2,3 ) 

TAPE 1,2 
REC/PB 
(ingresso) 

Massima capacità 
d'ingresso: 


Livello d'uscita e 


1,2 mV 
0,5 mV 


47 k 
100 k 


no mV 100 k 


PHONO-l 



(ALTO LIVELLO) 

: 300 

mV 

(BASSO LIVELLO) : 15 

mV 

PHONO-2 

: 300 

mV 

MIC 


: 1.200 

mV 

impedenza: 




OUTPUT 

: 1 V 

3 k 


1, 2 

: 0,3 V 

6 k 


REC OUT 

: 100 mV 

10 k 


1, 2 

(max. 30 V) 



CENTRO 

: 5 V 

2.6 k 


CUFFIA: 

0.5 V 





(carico 8 fi) 

REC/PB 

; 30 mV 

82 k 



(uscita) 


Rapporto Segnale/Disturbo: 

PHONO 1 (ALTO LIVELLO) 

: maggiore di 73 dB (rete A ponderata) 
(BASSO LIVELLO) 

: maggiore di 50 dB (rete B ponderata) 
PHONO 2 

: maggiore di 73 dB (rete A ponderata) 

MIC 

: maggiore di 50 dB (rete B ponderata) 
SINTONIZZATORE i 
AUX 1,2,3 f 

TAPE 1,2 / maggiore di 90 dB 

REC/PB 

(ingresso) ^ 

Controllo dei Toni: 

L ± 10 dB a 50 Hz 

RAQQT ■ (FREQUENZA TURNOVER 250 Hz) 
HAòòi I + 10 dB a 100 Hz 

■ (FREQUENZA TURNOVER 500 Hz) 
i ± 10 dB a 10 kHz 

AriTTT ' (FREQUENZA TURNOVER 2.5 kHz) 
ACUII / + 10 dB a 20 kHz 

(FREQUENZA TURNOVER 5 kHz) 

Filtri: BASSI: 12 dB/ott. sotto 50 Hz 

ALTI : 12 dB/ott. sopra 9 kHz 

Distorsione armonica: 

meno di 0,03% al massimo livello di uscita, l kHz 

Distorsione IM: 

meno di 0,05% al massimo livello di uscita 


Consumo; 
Alimentazione: 
Dimensioni: 
Peso netto: 


23 W 

100, 117, 220 o 240 V ca. 50/60 Hz 
400 mm x 149 mm x 315 mm 
9 kg 


Q902 (Q904 e Q905). 

Q903 (Q906) compara un cam¬ 
pione della tensione d'uscita estrat¬ 
to da R926 (R920) con una tensio¬ 
ne di riferimento fornita dal diodo 
Zener D905 (D906). 

Una variazione della tensione di 
uscita viene rivelata alla^base di 


Q903 (Q906) che ne altera la ten¬ 
sione di collettore. Poiché il collet¬ 
tore di Q903 è direttamente accop¬ 
piato con la base di Q902 (Q905), 
la variazione della tensione d'uscita 
altera la conduzione di Q901 e 
Q902 (Q904 e Q905) del neces¬ 
sario per mantenere costante la ten¬ 


sione d'uscita. 

Un incremento della tensione di 
uscita causa un incremento della 
impedenza (che decresce in condu¬ 
zione) di Q901 e Q902 (Q904 e 
Q905) e viceversa. La tensione con¬ 
tinua fornita al preamplificatore è 
così estremamente stabile. 



- 

DEMISCELATORE DIREZIONALE 
«FILTRO PER CB» 

Tutti coloro che usano un trasmettitore funzionante nella gamma C.B.. instal¬ 
lato e bordo della propria autovettura, devono inevitabilmente affrontare il 
problema della seconda antenna, quando l'autovettura è munita anche di un 
apparecchio autoradio. 

Per risolvere questa difficoltà, l'AMTRON ha messo In commercio I 
In sostanza, si tratta di un filtro direzionale che consente I impiego di un uni¬ 
ca antenna. 

I segnali delle trasmissioni a carattere commerciale, e quelli in partenza ed 
in arrivo per la gamma «C.B.» vengono convogliati separatamente verso due 
distinte uscite, di cui una facente capo all’autoradio di bordo, ed una al 
trasmettitore. 
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TRASMETTITORE DA 3 W 
PER LA GAMMA DEI 27 MHz 
(Da «Radio plans») 

Sebbene sia già sovraccaricata, la gam¬ 
ma dei 27 MHz è sempre assai interes¬ 
sante. Essa permette infatti un note¬ 
vole traffico di radiocomunicazioni, con 
portate relativamente notevoli. 

Inoltre, sebbene tali prerogative es¬ 
senziali siano suscettibili di notevoli va¬ 
riazioni, e dipendano dalle condizioni lo¬ 
cali di propagazione, peraltro assai dif¬ 
ficili da valutare, con Taiuto del tra¬ 
smettitore che viene descritto su questa 
Rivista Francese è possibile pretendere 
un raggio di azione dell'ordine di 20 
km. Ciò, beninteso, se si usa il mate¬ 
riale prescritto, e se le diverse operazio¬ 
ni di messa a punto vengono eseguite nel 
modo corretto. 

Prima di descrivere sommariamente 
l’apparecchiatura, occorre però rammen¬ 


tare che la gamma dei 27 MHz corrispon¬ 
de ad una lunghezza media di 10 m. 
e fa parte della gamma CB. 

Inoltre, si noti che l’apparecchio de¬ 
scritto è destinato ad essere usato uni¬ 
tamente ad un amplificatore di modu¬ 
lazione, e precisamente all’amplificatore 
descritto sul numero 297 della medesi¬ 
ma pubblicazione. 

La figura 1 illustra lo schema elettri¬ 
co del trasmettitore, completo in tutti 
i suoi dettagli. 

Lo stadio costituito dal transistore 
2N2218 agisce da oscillatore con con¬ 
trollo a cristallo, di tipo più che soddi¬ 
sfacente per ottenere le necessarie doti di 
stabilità. 

Il segnale prodotto da questo stadio 
risulta disponibile ai capi dell’induttan¬ 
za LI, che agisce da carico di collettore, 
e — per induzione — è presente anche 
ai capi dell’induttanza secondaria L2, 


ad opera"della quale viene applicato al¬ 
la base dello stadio successivo del tipo 
2N3553, tramite il resistore R5 limitatore 
di corrente, del valore di 10 D. 

Questo stadio funziona sul principio 
dell’amplificatore ad impedenza e capa¬ 
cità, e funge da stadio pilota: il segnale 
che viene prelevato dal collettore passa 
attraverso una cellula del tipo a «pi¬ 
greco» costituita da L3, da C6 e da C8, 
dopo di che, attraverso un’altra rete del 
tipo L/C/R, raggiunge finalmente lo 
stadio finale di potenza, costituito da un 
transistore del tipo 2N3553, oppure del 
tipo 2SC778. 

Il segnale prodotto è disponibile con 
tutta la sua potenza tra il collettore di 
questo stadio e la massa, per cui viene 
applicato indirettamente all’elemento ir¬ 
radiante, tramite una seconda cellula a 
«pi-greco», costituita da Cll, L5 e C12, 
ed anche attraverso la capacità C14, che 
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Fig. 2 - Questo disegno illustra tutti i componenti induttivi del trasmettitore, e ne 
precisa, oltre alla struttura, il tipo di conduttore da usare, le dimensioni, il numero 
delle spire, ecc. 


agisce da componente di notevole im¬ 
portanza per Tadattamento nei confron¬ 
ti deirimpedenza di antenna. 

L’articolo è corredato di tutti i det¬ 
tagli costruttivi, nel senso che — oltre a 
tutti i valori dei componenti, e ad inte¬ 
ressanti riferimenti alle tensioni di ali¬ 
mentazione — è corredato anche dal di¬ 
segno che riproduciamo alla figura 2, che 
illustra in modo assai chiaro e preciso 
le caratteristiche costruttive di tutti i 
componenti induttivi. 

Tornando ancora per un istante allo 
schema elettrico, si nota che tra il punto 
contrassegnato «A» ed il punto contras- 
segnato «B» viene applicato il secon¬ 
dario del trasformatore di modulazione, 
il cui primario fa capo invece all’uscita 
dell’amplificatore al quale abbiamo fatto 
precedentemente cenno. 




La figura 3 — infine — è un ultimo 
disegno che correda l’articolo, e che illu¬ 
stra la razionale disposizione di tutti i 
componenti sulla basetta a circuiti stam¬ 
pati, riprodotta in scala, come si nota 
nei confronti del riferimento presente 
in alto a destra. 

L’alimentazione di questo trasmettito¬ 
re viene applicata con una sorgente di 
tensione di 12 o di 15 V. Quando la ten¬ 
sione è maggiore di 12 V, è però ne¬ 
cessario prevedere un resistore di pro¬ 
tezione da 12 n lungo la linea di ali¬ 
mentazione dello stadio pilota e di usci¬ 
ta. 

Un paragrafo relativamente breve ma 
completo nonostante la sua concisione 
descrive la tecnica di montaggio, dopo 
di che il paragrafo conclusivo descrive 
dettagliatamente le operazioni di messa 


a punto, che non comportano alcuna dif¬ 
ficoltà. 

In primo luogo, è necessario colle¬ 
gare alla presa di antenna una lampada 
elettrica funzionante con una tensione 
di 24 V, e con una corrente di 100 mA. 

Come operazione secondaria, sì stac¬ 
ca momentaneamente il secondario del 
trasformatore di modulazione, e si col¬ 
legano tra loro i punti «A» e «B» (vedi 
schema), vale a dire il punto di appli¬ 
cazione delTalìmentazione positiva con 
quello di collegamento di segnale di mo¬ 
dulazione. 

Dopo aver sottoposto il trasmettitore 
alla normale tensione di alimentazione, 
si regola il nucleo delle bobine L1-L2, in 
modo da ottenere la massima produ¬ 
zione di luce da parte della lampadina. 
Una volta eseguita questa regolazione, 
si passa al circuito costituito da L3 e 
da C8. 

Si regola questo condensatore ed il 
nucleo della bobina, sempre in modo da 
ottenere la massima produzione di luce 
da parte della lampada collegata in so¬ 
stituzione dell’antenna. Successivamente, 
si regola il nucleo della bobina L5, e si 
effettua la messa a punto di C13 e di 
C15, sempre facendo in modo di con¬ 
ferire alla lampadina la massima lumi¬ 
nosità. 

Una volta eseguito questo primo ci¬ 
clo di operazioni di messa a punto, si 
stacca il cortocircuito tra i punti «A» e 
«B», e si collega il secondario del tra¬ 
sformatore di modulazione. Si applica 
quindi aH’ingresso del modulatore un 
segnale di bassa frequenza che può 
essere fornito da un disco campione o 
da un generatore, o ancora da un micro¬ 
fono. 

In tali condizioni, si regola il tasso 
di modulazione al cento per cento e si 
ritoccano tutte le regolazioni preceden¬ 
temente eseguite. 

Per ottenere una messa a punto an¬ 
cora più precisa, è utile predisporre al¬ 
l’uscita del trasmettitore un Wattmetro 
per alta frequenza in sostituzione della 
lampadina, sebbene la maggior precisio¬ 
ne ottenibile con tale attrezzatura non 
sia tale da giustificare l’impiego di que¬ 
sto apparecchio assai costoso, e quindi 
raramente presente in un laboratorio 
dilettantistico. 

Con questo apparecchio, per conclu¬ 
dere, è possibile impiegare un’antenna 
normale avente una lunghezza pari alla 
quarta parte della lunghezza d’onda. 
(7210). 

UN RICEVITORE TASCABILE 

PER VHP 

(Da «Radio plans») 

Di concezione assai semplice, questo 
ricevitore miniaturizzato presenta vantag¬ 
gi tuit'altro che trascurabili, tn quanto 
copre tutta k gamma delle VHP com¬ 
prese Ira 120 MHz e 190 MHz. In altre 
parole, permette dì seguire il traffico 
aereo, come pure alcuni traffici marit¬ 
timi che si avvalgono delle trasmissioni 
nel campo delle onde metriche, nonché 
alcune gamme dilettantistiche per fre¬ 
quenze comprese tra 144 e 146 MHz. 


0 1 2 3 4 5cm 

j_I_-j-i- 1 



Fig. 3 - Questa è la basetla di forma renangolare suda quale è possìbile installare 
tutti i componenti che costituiscono il trasmettitore dì cut alla figura 1. In parti¬ 
colare, si notino i due transistori del tipo 2N5535, entrambi rappresentati con il re¬ 
lativo dissipatore termico, installati nelle relative sezioni, in prossimità dei com¬ 
ponenti che fanno parte del medesimo circuito^ 
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Realizzato in modo da essere como¬ 
damente tenuto in tasca, questo ricevi¬ 
tore impiega un transistore ad effetto di 
campo per la parte relativa alla sola 
ricezione, un transistore classico del ti¬ 
po «n-p-n» per la preamplificazione di 
tensione in bassa frequenza, ed infine 
un circuito integrato che svolge le due 
funzioni di preamplificatore e di ampli¬ 
ficatore di potenza, per eccitare Talto- 
parlante di ascolto. 

La figura 4 rappresenta lo schema e- 
lettrico completo del ricevitore; il se¬ 
gnale captato dalLantenna, presente ai 
capi deirinduttanza Le, risulta disponi¬ 
bile per induzione ai capi di LI, che — 
dopo aver scelto la frequenza di rice¬ 
zione in base alla posizione di CVl — 
applica il segnale scelto alLelettrodo 
«drain» del primo stadio (2N3823), per 
procedere alla rivelazione. 

Tramite un'impedenza per alta fre¬ 
quenza ed una rete di accoppiamento 
a resistenza e capacità, il segnale rivela¬ 
to risulta presente ai capi di un poten¬ 
ziometro logaritmico da 10 kiì, il cui 
; cursore lo preleva dosandone Tampiez- 
za, e svolgendo quindi Fazione di con- 
j trollo del volume. 

Questo segnale, applicato alla base di 
T2, viene pre-amplificato, per essere 
quindi applicato al terminale di ingresso 
numero 7 del circuito integrato, del tipo 
MFC 9010. 

Questa unità provvede come si è det¬ 
to alla necessaria amplificazione di bas¬ 
sa frequenza, dopo di che il segnale am¬ 
plificato viene applicato direttamente al¬ 
la bobina mobile dell'altoparlante, senza 
trasformatore di uscita, nonostante la 
impedenza di 8 fi, tramite un conden- 
J satore elettrolitico del valore di 250 'uF. 



T1.T2 voir (exte 

Fig. 4 - Schema elettrico completo del ricevitore tascabile per VHF, costituito 
da due soli transistori e da un circuito integrato. 


Anche nei confronti di questo appa¬ 
recchio, descritto sullo stesso numero 
precedentemen te citato dalla Rivista 
francese, vengono forniti tutti i detta¬ 
gli costruttivi, tra cui la sistemazione dei 
componenti sulla basetta a circuiti stam¬ 
pati, e la posizione di quest'ultima allo 
interno dell'involucro, come si osserva 


alla figura 5, nonché l'aspetto esterno 
dell'apparecchio a realizzazione ultimata, 
così come risulta riprodotto alla fig. 6. 

La realizzazione di questo secondo ap¬ 
parecchio è anch'essa assai semplice, gra¬ 
zie alla disposizione logica dei compo¬ 
nenti, che è stata studiata in modo tale 
da consentire il massimo rendimento. 



Fig. 5 - Questo disegno illustra Finterno del ricevitore tascabile, ed in particolare 
la basetta a circuiti^ stampati e tutti i comandi accessibili dal pannello frontale, 
che in questo caso risulta in posizione orizzontale superiore. 


Fig. 6 - QuesFultimo disegno rappresen¬ 
ta la forma tipica del ricevitore. In bas¬ 
so è riprodotto il pannello frontale. 
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col minimo pericolo di accoppiamenti 
parassiti, nonché della produzione di o- 
scillazioni spurie, che renderebbero in¬ 
stabili le prestazioni del ricevitore. 

Si tratta — in sostanza — di un pic¬ 
colo ricevitore che, una volta realizza¬ 
to, potrà soddisfare il desiderio che mol¬ 
ti Lettori hanno di ascoltare alcune tra 
le più interessanti trasmissioni radiofo¬ 
niche, come sono appunto quelle dei 
servizi citati allMnizio (7210). 


UN SISTEMA ELETTRONICO 
ANTI-COLLISIONI 
PER AUTOVETTURE 
(Da «Popular Electronics») 

Tra le infinite possibilità di sfrutta¬ 
mento dei principi elettronici, vale in¬ 
dubbiamente la pena di prendere in con¬ 
siderazione anche le apparecchiature 
che sono tuttora in fase di studio e di 
sviluppo, destinate a migliorare la sicu- 
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Fig. 7 - Schema a blocchi del 
dispositivo Bendix per il con¬ 
trollo automatico della veloci¬ 
tà di un veicolo, in base ai se¬ 
gnali di controllo. 



Fig. 8 - Schema a blocchi del- 
Vimpianto radar escogitato e 
realizzato dalla Bendix. 


Fig. 9 - Questa fotografia illustra chiaramente il principio di funzionamento del 
sistema Ford impiegante un raggio invisibile che viene riflesso ad opera della 
vettura che si trova di fronte a quella provvista deWimpianto di controllo automatico. 


rezza della circolazione stradale, sotto 
i più svariati aspetti. 

Abbiamo già visto infatti in numerose 
occasioni come — sfruttando appunto i 
princìpi delLelettronica — sia stato pos¬ 
sibile migliorare le prestazioni dei mo¬ 
tori a scoppio, semplificare gli effetti 
di controllo dei vari dispositivi di bordo, i 

provocare ad esempio ^accensione au¬ 
tomatica delle luci di posizione col di¬ 
minuire della luminosità ambientale al 
di sotto di un livello prestabilito, ecc. 

Ebbene, a conferma di quanto sopra, 
riteniamo di indubbio interesse anche , 

Lidea pubblicata da questa Rivista ame- i 

ricana, che sembra descrivere un siste- ! 

ma assai razionale ed efficace, in grado 
cioè di avvertire tempestivamente chi 
guida un’autovettura del pericolo immi¬ 
nente, facendo in modo che egli possa 
intervenire in tempo utile ad evitare la 
collisione. 

Per prima cosa, viene descritto suc¬ 
cintamente il dispositivo Bendix, il cui * 
schema a blocchi è illustrato alla figura J 
7, col quale si ottiene il controllo auto- ' 
matico della velocità del veicolo, com- j 
prendente anche un controllo di portata, 
ed un sistema di regolazione della fre¬ 
nata. 

Il secondo schema a blocchi che ripro- j 
duciamo dall’articolo alla figura 8 descri- 
ve il sistema radar sempre adottato dal- I 
la Bendix, consistente in un’antenna a- | 
vente caratteristiche adeguate, in un sin- | 
tonizzatore, in un cireolatore ed in al- ’i 
tre delicate apparecchiature di rice-tra- 
smissione, mediante le quali il segnale ; 
irradiato e ricevuto permette di valutare 1 
automatieamente i parametri che inter- - 
vengono agli effetti della determinazio¬ 
ne della velocità, della regolazione au- !' 
tematica, ecc. t 

La foto di figura 9 illustra la tipica ap- i 
plicazione del sistema Ford, impiegante j 
un raggio invisibile che viene riflesso 
ad opera della vettura che si trova di j 
fronte a quella sulla quale rimpianto è r 
installato. In pratica, il funzionamento è [ 
identico a quello che si ottiene col ra- ì 
dar, nel senso che il segnale che viene 
proiettato in avanti, indubbiamente più j 
veloce della stessa vettura, raggiunge , 
un eventuale ostacolo antistante e torna ■ 
al punto di partenza per effetto della ri- [ 
flessione in una frazione di secondo tal- ! 
mente ridotta, da consentire che il segna¬ 
le di ritorno, sempre che abbia caratte- ^ 
ristiche adeguate, provoehi automatica- | 
mente l’intervento di quei dispositivi di 
controllo che aumentano la sicurezza del 
movimento, in relazione alla velocità spe¬ 
cifica del veicolo. 

Lo schema che riproduciamo infine al¬ 
la figura 10 rappresenta in modo sem- j 
plificato il sistema di controllo adotta- t 
to dalla Ford, e che agisce sfruttando le . 
caratteristiche di sensibilità di un diodo 
laser, dal quale partono gli impulsi di 
trasmissione a cui sono dovuti gli inter¬ 
venti che provocano il controllo auto¬ 
matico. 

L’articolo descrive con sufficiente me¬ 
ticolosità tutti i princìpi di funzionamen¬ 
to, e — oltre a metterne in evidenza gli 
aspetti pratici e funzionali — fornisce 
anche alcuni di quei dettagli realizza- 
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tivi che possono costituire una guida 
molto interessante per quei Lettori che 
desiderano sperimentare apparecchiatu¬ 
re del genere. 

Se si considera che la mortalità per 
incidenti stradali è in costante aumento 
nel mondo intero, oltre che nel nostro 
Paese, non possiamo rifiutarci di am¬ 
mettere che Tarticolo è molto interes¬ 
sante, e che ne è consigliabile la lettura 
non solo a chi si occupa direttamente 
di questo campo specifico, ma anche a 
chi desidera semplicemente tenersi ag¬ 
giornato con gli sviluppi più moderni 
della tecnica elettronica. (7210). 

IL RADAR E LA SICUREZZA 
(Da «Toute PElectronìque») 

Il radar, come mezzo di valutazione 
delle distanze, o più semplicemente co¬ 
me mezzo di rivelazione di presenza, 
può semplificare in modo elegante la 
soluzione di problemi che riguardano il 
campo della sicurezza. 

L'articolo che recensiamo descrive 
sotto questo aspetto quattro diversi si¬ 
stemi operazionali applicati a quattro set¬ 
tori di attività assai diversi, e precisa- 
mente la strada, la ferrovia, il mare e 
Tindustria. 

Per quanto riguarda la segnaletica stra¬ 
dale nelle zone in cui è necessario pro¬ 
vocare un rallentamento del traffico, lo 
articolo precisa che le reti stradali at¬ 
tuali sono state concepite per consentire 
una guida sicura con velocità relativa¬ 
mente elevate. Gli utenti, i cui veicoli 
permettono velocità di punta indubbia¬ 
mente in costante aumento, fmpegna- 
no le autostrade durante i periodi che — 
grazie allo sviluppo delPinfrastruttura — 
diventano sempre più lunghi; orbene, 
durante questi percorsi, si verifica il fe¬ 
nomeno fisiologico di assuefazione alla 
velocità. 

Questo fenomeno può diventare peri¬ 
coloso, soprattutto quando si presenta 
la necessità di rallentare la velocità di 
spostamento in corrispondenza di cur¬ 
ve, di salite, di raccordi di ingresso e di 
uscita, di punti per il pagamento del pe¬ 
daggio, o ancora di terminali della rete. 

Sotto questo aspetto, la figura II è 
una fotografia che riproduce le condi¬ 
zioni di applicazione particolare di un 
impianto radar, mediante il quale si ef¬ 
fettua automaticamente la segnalazione 
di rallentamento. 

Ciascuna corsia del traffico viene con* 
frollata separatamente mediante un im¬ 
pianto radar, ed i quattro pannelli cor¬ 
rispondenti vengono fissati su di un por¬ 
tico disposto in posizione trasversale, ad 
una distanza di circa 100 m dal punto 
di misura della velocità. 

I circuiti di confronto della velocità 
vengono raggruppati in un ùnico invo¬ 
lucro a tenuta stagna, predisposto sul 
portico dove sono stati installati i radar. 

Per ciascuna corsia, la soglia di velo¬ 
cità può essere regolata tra un minimo 
di 50 ed un massimo di 110 km/h, e la 
precisione globale ottenuta è migliore 
del 2%. 

Infine, i suddetti pannelli luminosi im¬ 
piegano delle «ottiche» di Fresnel. e 


permettono una perfetta visibilità qua¬ 
lunque sia l’intensità della luce ambien¬ 
tale. 

In un altro paragrafo di questo arti¬ 
colo viene chiarito il metodo mediante 
il quale rimpianto radar viene sfruttato 
per segnalare al pilota di una motrice la 
presenza di eventuali ostacoli sulla ro¬ 
taia. La figura 12 illustra appunto una 
di queste applicazioni, e precisamente il 
cosiddetto sistema «Dopan», costituito da 
un certo numero di rivelatori di pre¬ 


senza, funzionanti su iperfrequenze, che 
provvedono alla rivelazione di impulsi 
mediante circuiti logici raggruppati che 
provocano la produzione di un segnale 
di allarme non appena il dispositivo 
percepisce appunto la presenza di un 
ostacolo. 

La figura 13 è un’altra fotografia che 
riproduce l’aspetto tipico di un elemento 
radar, del genere che normalmente vie¬ 
ne installato in una qualsiasi delle quat¬ 
tro applicazioni citate nell’articolo. 



Fig. 11 - Esempio di segnaletica autostradale di rallentarnento, realizzata mediante 
rimpianto radar su di un’autostrada francese. 
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Fig. 12 - La fotografia illustra la sistemazione dei trasduttori ossia dei captatori e 
degli elementi irradianti, disposti lungo una strada ferrata per identificare Veventua- 
le presenza di ostacoli. 


Un altro paragrafo si occupa del con¬ 
trollo della velocità di accostamento del¬ 
le petroliere, nel campo riferito ai tra¬ 
sporti marittimi, ed un ultimo paragrafo 
— infine — considera le tecniche di pre¬ 
venzione degli urti dei cosiddetti ponti 
volventi. 

In quest'ultimo caso, alcuni dispositi¬ 
vi di natura fotoelettrica venivano impie¬ 
gati fino a poco tempo fa per la protezio¬ 
ne di questi ponti. La loro efficacia era 
tuttavia ridotta nel caso di cattive con¬ 
dizioni atmosferiche, come ad esempio 
nebbia, pioggia, fumo, ecc. 

Il progresso tecnologico del radar ha 
permesso anche in questo caso di au¬ 
mentare la sicurezza di funzionamento 
degli apparecchi di protezione. 

Non sono certamente queste le uniche 
applicazioni del radar agli effetti della 
sicurezza, sebbene Tarticolo recensito 
ponga già nel modo dovuto l'accento su 
questo interessante sviluppo dell'elettro- 
nica. Indipendentemente da ciò, sarà no¬ 
stra premura informare adeguatamente i 
nostri Lettori, nell'eventualità che in al¬ 
tre pubblicazioni a carattere tecnico ven¬ 
gano descritte altre interessanti applica¬ 
zioni agli effetti della sicurezza. 

(7210). 

UN CONTAGIRI ELETTRONICO 
(Da «Electronique pour vous») 

Il contagiri elettronico non può essere 
considerato una novità vera e propria, 
in quanto tutta la stampa tecnica si è oc¬ 
cupata varie volte della descrizione di 
questi dispositivi, che sono stati proget¬ 
tati e realizzati nelle più svariate versio¬ 
ni, corrispondenti alle varie esigenze del 
progettista e del realizzatore. 

In particolare, si tratta sempre di 
strumenti che percepiscono un segnale 
ad impulsi, proveniente da un movimen- 


I 



Fig. 13 - Fotografia di un tipico elemen¬ 
to radar, installato nel relativo involucro 
di protezione. 



Fig. 14 - Schema elettrico del contagiri elettronico descritto dalla Rivista Francese, 
consistente in un totale di tre transistori, uno strumento, e pochi altri componenti 
di tipo discreto. 
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Fig. 15 - Disegno della basetta a circuiti stampati del circuito di figura 14, sul quale 
è riprodotta anche la posizione dei diversi componéftti. 


to rotatorio, e ne misurano la frequen¬ 
za, fruttando la cosiddetta tensione a 
gradini, le cui caratteristiche geometriche 
dipendono appunto dalla frequenza di ri¬ 
petizione degli impulsi nelPunità di tem¬ 
po. 

I dispositivi di questo genere vengono 
usati notoriamente nelle autovetture, 
agli effetti del controllo della velocità di 
rotazione del motore, indipendentemen¬ 
te dalla velocità di spostamento del vei¬ 
colo. Infatti, mentre il contagiri misura 
praticamente il numero di giri al minu¬ 
to primo deiralbero principale del mo¬ 
tore, il tachimetro misura invece il nu¬ 
mero di giri al minuto delle ruote, per 
cui consente la misura della velocità in¬ 
dipendentemente dal rapporto di tra¬ 
smissione. 

Oltre a ciò, i contagiri servono anche 
per controllare e misurare la velocità di 
rotazione dei motori elettrici o di qual¬ 
siasi altra natura, a patto (beninteso) 
che esista un mezzo adeguato di preleva¬ 
mento del segnale, che può essere costi¬ 
tuito da impulsi luminosi, da impulsi e- 
lettrici, da impulsi magnetici, o di qual¬ 
siasi altra natura. 

Dopo averne descritto il principio di 
funzionamento, Tarticolo riporta lo sche¬ 
ma elettrico del dispositivo, che illu¬ 
striamo alla figura 14: come è facile os¬ 
servare, Talimentazione di questo circui¬ 
to è prevista per una tensione di 12 o 
di 16 V, positiva rispetto a massa, la 
quale tensione viene applicata tramite 
il diodo DI, ed il resistere RI, al circui¬ 
to di misura propriamente detto, costi¬ 
tuito da due transistori del tipo ASY27, 
e da un terzo transistore del tipo BC108. 

Nel circuito di base di questo terzo 
transistore sono presenti due resistori 
di tipo VDR, e precisamente R17 ed R18 
che intervengono agli effetti della pola¬ 
rizzazione di base di Tr3. 

In serie al collettore di questo stadio 
è presente lo strumento MI, la cui scala 
viene tarata direttamente in giri al mi¬ 
nuto. 

- Il segnale costituito dagli impulsi in 
sequenza di cui si desidera misurare la 
frequenza di ripetizione viene applicato 
al terminale B, e deve essere costituito 
da impulsi di polarità negativa rispetto 
a massa. Questi segnali, tramite il resi¬ 
stere R2 e la capacità Cl, vengono ap¬ 
plicati ai capi di un altro elemento del 
tipo VDR (R3), dopo di che, oltre al ca¬ 
rico di R4, vengono applicati al circui¬ 
to a diodi (D2-D3), seguito dalla rete 
R-C, facente capo alla base di Tri. Que¬ 
sto stadio, seguito da Tr2, costituisce in 
pratica un amplificatore differenziale del 
tipo con emettitore in comune, nel qua¬ 
le R12 funge da elemento di regolazione 
agli effetti della taratura del disposi¬ 
tivo. 

La figura 15 rappresenta il circuito 
stampato sul quale il dispositivo può es¬ 
sere installato: oltre alla disposizione di 
tutti i componenti più idonea per otte¬ 
nere la massima stabilità di funziona¬ 
mento, questa figura mette in evidenza 
anche le connessioni stampate sul lato 
opposto, e viste per trasparenza; in par¬ 
ticolare, è interessante notare le connes¬ 
sioni facenti capi ai tre transistori, e la 



Fig. 16 - Connessioni necessarie per il 
regolare funzionamento del contagiri, tra 
il circuito stampato, la batteria e la bo¬ 
bina dello spinterogeno. 


possibilità di identificarne i terminali, 
contraddistinti dalle lettere «c», «b» ed 
«e», rspettivamente per il collettore, la 
base e Temettitore. 

La disposizione dei componenti è sta¬ 
ta studiata in modo tale da consentire 
la massima semplicità di montaggio, evi¬ 
tando nel contempo incroci nelle con¬ 
nessioni, cosa che permette Lallestimen- 
to del dispositivo appunto su di una ba¬ 
setta a circuiti stampati. 

La figura 16 rappresenta invece lo 
aspetto tipico di una bobina dello spinte¬ 
rogeno, e mette in evidenza le connes¬ 
sioni che è necessario effettuare tra lo 
impianto di accensione ed il circuito 
del contagiri, per ottenere Tindicazione 
diretta del numero dei giri mediante lo 
strumento che viene fissato sul cruscotto 
delLautovettura. 

La figura 17 infine — è una fotografia 
che riproduce Laspetto delLintera baset¬ 
ta recante tutti i componenti, vista ap¬ 
punto dal lato dove questi ultimi ven- 
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gono installati. In pratica, questa foto 
corrisponde al disegno di figura 15, e 
facilita ridentificazione dei componenti 
agli effetti deirallestimento della basetta. 

L’articolo comprende tutti i dati co¬ 
struttivi, riporta i valori dei componen¬ 
ti, e comprende anche una tabella che 
permette di stabilire i punti critici di 
taratura nei confronti di motori funzio¬ 
nanti a due, tre, quattro, sei o otto ci¬ 
lindri, sia a due che a quattro tempi, 
con numero di giri al minuto previsti per 
valori massimi di 4.000, 6.000 o 8.000 
giri. 

L’articolo viene concluso con un bre¬ 
ve paragrafo che descrive la tecnica di 
installazione a bordo di un’autovettura. 
(7211). 


UN AMPLIFICATORE STEREO 
VERAMENTE COMPATTO 

(Da «Electronics Illustrateci») 

In linea di massima, un amplificatore 
stereofonico presenta inevitabilmente di¬ 
mensioni piuttosto rilevanti, a causa del¬ 
la presenza di due diversi amplificatori, 
che devono poter funzionare separata- 
mente, con diversi segnali, e con control¬ 
li separati sia agli effetti del volume sia 
agli effetti del tono. 

Tuttavia, se si vuole realizzare un im¬ 
pianto di amplificazione a struttura com¬ 
patta, abbinando il giradischi al me¬ 
desimo mobile contenente le sezioni 
elettroniche di amplificazione, si otten¬ 
gono di solito dimensioni accettabili an¬ 
che nel caso di esigenze assai rigorose. 

Nasce però sotto questo aspetto la 
difficoltà dovuta al fatto che gli ampli¬ 
ficatori, nonostante le dimensioni rela¬ 
tivamente ridotte, si trovano sempre nel¬ 
le immediate vicinanze del motorino del 
giradischi, che — nella maggior parte 
dei casi — funziona a corrente alterna¬ 
ta, e produce quindi un campo magne¬ 
tico che può interferire col segnale utile 
elaborato dai due diversi canali, ag¬ 
giungendo un rumore di fondo tutt’altro 
che desiderabile. 

Per risolvere questa ed altre difficoltà 
che normalmente vengono riscontrate 
nella progettazione di un impianto ste¬ 
reo, è stato allestito sperimentalmente il 
dispositivo il cui schema elettrico com¬ 
pleto viene illustrato alla figura 18. 

Si tratta in pratica di un intero ampli¬ 
ficatore a due canali separati, per la cui 
realizzazione si fa uso in totale di tre 
circuiti integrati: il primo di essi, ICl, 
è del tipo RCA CA 3048, e consiste in 
quattro sezioni, ciascuna delle quali è 
contraddistinta nello schema dal sim¬ 
bolo «1/4 ICl». 

Nella parte destra dello schema si no¬ 
ta la struttura di questo circuito integra¬ 
to, visto dall’alto, che mette in evidenza 
la disposizione dei sedici terminali nu¬ 
merati, rispetto alia tacca di riferimento 
visibile a sinistra. 

Gli altri due circuiti integrati, IC2 ed 
IC3 sono del tipo ibrido; questi cir¬ 
cuiti integrati sono tutti reperibili, se¬ 
condo il Redattore dell’articolo, presso 
la Electronic Associates Ine., 185 Mon- 
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mouth Parkway West Long Branch, 
NJ. 07764. 

Osservando Tintero schema elettrico, 
è facile identificare a sinistra, partendo 
dalLalto, gli ingressi ausiliari di un 
canale, i due ingressi per il segnale fono¬ 
grafico, e gli ingressi ausiliari del se¬ 
condo canale. A destra dei due pream¬ 
plificatori si nota la sezione di control¬ 
lo del tono, che comporta complessiva¬ 
mente quattro potenziometri, due dei 
quali vengono impiegati per il controllo 
delle frequenze basse, mentre gli altri 
due servono per il controllo delle fre¬ 
quenze elevate. 

Segue il doppio controllo di volume, 
costituito da due potenziometri, i cui 
cursori fanno capo agli ingressi separati 
(numero 4 e numero 14) delle ultime 
due sezioni del circuito integrato multi¬ 
plo ICl, ai quali seguono le ultime due 
unità integrate, IC2 ed IC3, che agisco¬ 
no da amplificatori di potenza, facenti 
capo agli altoparlanti. 

L'articolo è stato redatto in modo ve¬ 
ramente completo, nel senso che mette 
chiunque lo legga in condizioni di rea¬ 
lizzare Tapparecchiatura, nel modo più 
semplice e razionale possibile. Vengono 
infatti forniti tutti i dettagli costruttivi, 
ai quali si aggiungono i disegni a gran¬ 
dezza riaturale delle basette a circuiti 
stampati, sulle quali vengono alloggiati 
tutti i componenti che costituiscono le di¬ 
verse sezioni. In particolare, i circuiti 
stampati sono complessivamente quat¬ 
tro, di cui uno per la sezione di pream¬ 
plificazione, uno per la sezione di con¬ 
trollo del tono e del volume, e due, per¬ 
fettamente identici tra loro, per le sezio¬ 
ni finali che costituiscono Ì due canali 
di uscita. 



Fig. 19 - Fotografia dell’intero amplifi¬ 
catore stereo visto dal di sotto, per met¬ 
tere in evidenza la reciproca posizione 
delle quattro basette a circuiti stam¬ 
pati 

Per fornire un'idea più realistica del-’ 
l’apparecchiatura a realizzazione ulti¬ 
mata, riportiamo alla figura 19 la foto¬ 
grafia del complesso stereo, visto dal di 
sotto, in modo da mettere in evidenza la 
posizione della sezione di alimentazione 
(in basso al centro), e quella dei quat¬ 
tro circuiti stampati. Per l’esattezza, ai 
lati della sezione di alimentazione si os¬ 
servano le due unità simmetriche che 
costituiscono i canali finali, nell’angolo 
superiore destro si osserva la basetta di 
maggiori dimensioni, recante la sezio¬ 
ne di pre-amplificazione, mentre in alto 
verso il centro, immediatamente dietro 
al pannello frontale di comando, si nota 
Tultimo circuito stampato, contenente i 
componenti che fanno parte della se- 



Fig. 20 - Struttura semplificata del mo¬ 
bile, all’interno del quale è possibile fis¬ 
sare tutti i componenti della sezione elet¬ 
tronica. In alto è riprodotta la struttu¬ 
ra del piano di supporto. 

% 

zione di controllo del tono e del volu¬ 
me. 

L’articolo comprende anche tutti i da¬ 
ti realizzativi del mobiletto, la cui strut¬ 
tura è qui illustrata nel disegno di fi¬ 
gura 20 che riporta anche le dimensioni 
esterne massime. 

In sostanza, chi desidera realizzare 
questo progetto, avendo la possibilità di 
procurarsi i circuiti integrati suggeriti, 
che sembrano essere l’ideale per allesti¬ 
re un impianto stereo veramente com¬ 
patto del tipo descritto, potrà richiedere 
alla nostra redazione la fotocopia com¬ 
pleta dell’articolo, e seguirne le istruzio¬ 
ni dettagliatamente, con la certezza di 
ottenere un risultato più che conforme 
allo sforzo ed all’impegno. (7211). 



REPERIBILI PRESSO TUTTI I PUNTI 
DI VENDITA G.B.C. IN ITALIA 


Rotore « CDR » per antenne 

Corredato di telecomando 

Rotore in custodia stagna 

Sezione e numero fili: 2 x 1 -f 6 x 0,6 

Resistenza massima della linea: 

1 n (1-2-4) 2,5 a (3-5-6-7-8) 
Angolazione: 365® 

Tempo di rotazione: 60 s 

Portata: 450 kg 

Momento torcente: 76 mkp 

Momento di rotazione: 11,4 mkp 

Momento di blocco: 40,3 mkp 

Peso rotore: 73 kg 

Alimentazione telecomando: 

220 V-50 Hz 

Alimentazione motore: 24 Vc.c. 

NA/1368-06 


PER ANTENNE CB - RADIOAMATORI 



N A/1368-06 


Rotore « Stolle » per antenna 

Corredato di telecomando 
Rotore in custodia stagna 
Rotazione: 360® con fermo fine cors 

Velocità di rotazione: 1 giro in 50 

Potenza di lavoro: 10 15 k 

Alimentazione telecomando: 220 > 

Alimentàzione motore: 24 Vc.c 

Potenza nominale: 30 V 

2 morsetti per pali d’antenna: fino al 0 3' 
2 morsetti per sostegni; fino al 0 5: 
200/1 color 
NA/1368-00 
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quando 1 tecnici paviano 


di intermodniazione di frequenza 


• Recentemente, la nota rivista tedesca 

conviene «HI-FI Stereofonie», a proposito delle 

cartucce ELAC, ha pubblicato: 

. «L'intermodulazione di frequenza - IMF - 
assieme alla facilità d'esplorazione è data 
per due distinti valori della forza d'appoggio. 
Essa è determinata con le due frequenze 
concomitanti 300/3000 Hz e con 
pieno pilotaggio. Nelle cartucce ELAC 
la IMF è stata notevolmente migliorata 
e nel modello STS444-E raggiunge valori 
molti inferiori airi%». 

Inoltre, sulla stessa rivista si legge; 

«...la caratteristica di risposta, la diafonia 
e l’analisi delle onde quadre rendono 
un'idea oltremodo rassicurante sulla qualità 
dei pick-up ELAC». La prova musicale 
uditiva dimostra che i pick-up ELAC 
STS244-17 e STS344-17 dal punto di vista 
della qualità musicale sono eccellenti. 


Distorsioni non iineari — IMF —^ 
in funzione del piiotaggio 
per diverse potenze 
Disco campione; 
DIN45542. zona 1 
Daii’andamento della curva 
è rilevabile il valore minimo 
di intermodulazione di frequenza 
della cartuccia Elac 
tipo STS444-E. 

Esso è di —6 dB 
(3 cm/s 300 Hz - 
0,75 cm/s 3000 Hz) ed anche 
con la minima fbrza 
d’appoggio è dello 0,4%. 



I tipi STS444 appartengono, sotto ogni 
punto di vista, alla classe più elevata. 

Le prove riportate nelle riviste tecniche 
confermano che le cartucce ELAC sono 
fra le migliori del mondo. Non sono però 
fra le più costose. 

Desiderate altre informazioni? 

Rivolgetevi presso tutti i migliori rivenditori. 


Gli orecchi critici 
ascoltano con ELAC! 



Il sistema Hi-Fi 


E' interessante notare che tutti i pick-up 
Hi-Fi ELAC sono compatibili con i dischi 
incisi secondo ii sistema a matrice 
quadrifonica (per esempio CBS - SQ). 




































a cura di P. SOATl 


In considerazione delPelevato nu¬ 
mero di quesiti che ci pervengo¬ 
no, le relative risposte, per lettera 
o pubblicate in questa rubrìca ad 
insindacabile giudìzio della reda¬ 
zione, saranno date secondo Tor- 
dine dì arrivo delle richieste 
stesse. 

Sollecitazioni o motivazioni d*ur- 
genza non possono essere prese in 
considerazione. 

Le domande avanzate dovranno 
essere accompagnate dalPimporto 
di lire 5.000* anche in franco¬ 
bolli a copertura delle spese po¬ 
stali o di ricerca, parte delle quali 
saranno tenute a disposizione del 
richiedente in caso non ci sìa pos¬ 
sibile dare una risposta soddisfa¬ 
cente. 

* Per gli abbonati Pimportò è 
ridotto a lire 2.000. 


Sig. GALANTE D. - Lucca 
Scatole dì montaggio 

Per alimentare gli apparecchi in prova 
nel suo laboratorio le consigliamo la 
costruzione delValimentatore stabilizzato 
UK 435jC il quale è in grado di fornire 
delle tensioni di uscita comprese fra 0 
e 20 Vcc con un assorbimento massimo 
di 1 A, 

Il circuito, nel quale sono impiegati 
due transistori, quattro diodi ed un dio¬ 
do Zener, dispone di due reti raddrizza¬ 
trici e di un circuito di regolazione. Lo 
strumento di misura permette di effettua¬ 
re tre letture distinte: una voltmetrica da 
0 a 25 V le altre amperometriche da 0 
a 0,1 A e da 0 a 1 A. 

L'alimentazione è del tipo universale 

no -- 220 y. 

La foto dell'alimentatore è visibile in 
figura 1. 



VUK 682 consente invece di avere in 
uscita una tensione regolabile fra 4 e 
55 Vcc a 2,5 A. Esso è particolarmente 
adatto per alimentare complessi di note¬ 
vole potenza siano essi trasmettitori che 
amplificatori stereo .da 50 W e più. La 
stabilizzazione di tensione si ottiene 
sfruttando la tensione di riferimento for¬ 
nita da un diodo Zener e da un classico 
circuito Darlington che compensa la di¬ 
minuzione di tensione dovuta al passag¬ 
gio dal funzionamento a vuoto a quello 
del carico. 

Ambedue le scatole di montaggio, rea¬ 
lizzate dalla AMTRON, sono reperibili 
presso i punti di vendita dell'organizza¬ 
zione GBC. 

La descrizione dell'UK 682 è stata an¬ 
che pubblicata nel n. 11 f 1972 di questa 
rivista. 







r.® 41» ^ 



Fig. 1 - Alimentatore stabilizzato UK 
435/C della AMTRON per tensioni di 
uscita stabilizzate e regolabili fra 0 
e 20 Vc.c. 1 A, reperibile presso i punti 
di vendita della GBC Italiana. 


Sig. COLOMBO G. - Genova 
Nautica da diporto 

La figura 2 si riferisce ad un sempli¬ 
cissimo apparecchio per eco scandaglio 
il quale è destinato ai possessori di pic¬ 
cole imbarcazioni, in modo da permet¬ 
tere loro di stabilire le profondità mari¬ 
ne ed anche per usarlo per la pesca. 



Fig. 2 - Eco scandaglio ultrasonoro 
PIONEER per piccole imbarcazioni e 
gommoni e per profondità fino a 45 m. 


Si tratta di un apparecchio indicatore 
completamente transistorizzato, con bas¬ 
sissimo assorbimento, che permette di ef¬ 
fettuare delle rilevazioni dei fondali fi¬ 
no a 45 m di profondità. Esso funziona 
a pile incorporate con un assorbimento 
massimo di 6 mA. Il trasduttore, di pic¬ 
cole dimensioni, può essere sistemato in 
modo fisso attraverso lo scafo oppure 
in modo amovibile, fuori bordo, a mezzo 
di apposite staffe munite di ventose. 

La carcassa in materia plastica solida, 
a prova di spruzzi, può essere collocata 
anche in punti scoperti a mezzo di una 
staffa che ne permette la rimozione ad 
impiego avvenuto. 

L'impianto è eseguito direttamente dal¬ 
l'acquirente. Il prezzo di listino è di 
Lire 55.000. Detto scandaglio è reperi¬ 
bile i presso la FINDER. 

Per rispondere al quesito del signor 
Rizzo, preciso che la FINDER dispone 
anche di due tipi di bussole per piccole 
imbarcazioni a vela o a motore il cui 
costo si aggira fra le 15.000 e le 16.000 
lire. Il modello da incasso SKIPPER, vi¬ 
sibile in figura 5 può essere sistemato su 
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Fig. 3 - Bussola per piccole imbarcazioni 
modello SKIPPER da incasso con car¬ 
cassa in ottone lucido. 


paratia per lettura verticale mentre il 
modello TEMPEST è del tipo a staffa. 

Sulle apparecchiature call-buoy abbia¬ 
mo parlato nello scorso numero nella ru¬ 
brica «Questo mese parliamo di...». 

Sigg. BARACCHINI G. - Milano, 
MACCHI G. - Roma 

Accensione triac e tiristorì 

La figura 4 si riferisce al circuito in¬ 
tegrato TCA280 monolitico, realizzato 
per consentire Vaccensione dei tiristori 
e dei triac. 

Esso può essere alimentato direttamen¬ 
te dalla tensione di rete tramite un re¬ 
sistor e di caduta, oppure da una tensione 
da 12 Vcc. 

La figura 5 si riferisce ad un circuito 
statico sincrono. I valori dei resistori Rs 
e Rg e del condensatore CI sono stati 
scelti per un triac che richieda una cor¬ 
rente di gate di 75 mA ed una tensione 
di Vg di 3 V. 


Sig. BIANCHI D. ■ Torino 
Messaggi dì soccorso 

Il messaggio da lei intercettato, sul¬ 
la frequenza di 500 JcHz, si riferiva ad 
un segnale di soccorso la cui trasmissio¬ 
ne era effettuata da una stazione che non 
era in pericolo ma per conto di un’altra. 

Infatti ogni qualvolta una stazione ra¬ 
dio qualsiasi debba ritrasmettere un mes¬ 
saggio di soccorso, in telegrafia, poiché 
chi necessita di soccorso è sprovvisto di 
stazione radio, o perché i suoi segnali 
non sono stati intercettati da altre sta¬ 
zioni trasmette i seguenti segnali: 
DDD SOS SOS SOS DDD de ... seguiti 
dal proprio nominativo e dalle indicazio¬ 
ni relative alla stazione che chiede soc¬ 
corso. 

In radiotelefonia invece si effettua la 
trasmissione del segnale MAYDAY RE- 
LAY (pronunciato in francese m'aider 
relais) ripetuto tre volte e seguito dalla 
parola ICI oppure DE (DELTA ECHO) 
e dal nominativo di chi ritrasmette la 
comunicazione. 



16 15 14 13 11 10 9 


TCA290 


1 s 3 4 5 e 7 a 



Fig. 5 - Circuito di un interruttore on/ 
off sincrono (interruttore statico con 
carico resistivo) in cui è impiegato 
il CI TCA 280. 


Sig. MARCHOLIN D. - Trieste 
Abbreviazioni semiconduttori 

Nel manuale tecnico in suo possesso 
le abbreviazioni relative alle caratteristi¬ 
che dei semiconduttori, che ci ha inviato 
in visione hanno il seguente significato: 

Vcbo = tensione tra collettore e base, 
con emettitore aperto. 

Vceo = tensione tra collettore ed e- 

mettitore, con base aperta. 

Vcer = tensione fra collettore ed emet¬ 
titore con resistenza di valore 
specificato, tra emettitore e ba¬ 
se. 

Vrm = tensione inversa di picco di un 
diodo. 

Vrwn = tensione di lavoro inversa di 
picco. 

Vr = tensione continua inversa in 

un diodo. 

Vf = tensione continua diretta in un 
diodo. 

Vds = tensione drainjsource. 

Vdss = tensione drainjsource (source 

in corto circuito con il gate). 
Ic(av) = corrente media di collettore. 
IcM = corrente massima di collettore. 
iF(av) = corrente complessiva diretta in 
un diodo. 

Ifm = corrente di picco diretta in un 
diodo. 

Ir = corrente complessiva inversa 

in un diodo. 

Ifsm = corrente diretta di picco non 
ripetitivo. 

Iz = corrente di lavoro di un diodo 
zener. 

Id = corrente di drain. 

Is = corrente continua di source. 

Ptot = dissipazione complessiva. 

?z = dissipazione in un diodo zener. 

Hfe = guadagno in corrente continua. 

hfe = guadagno in corrente per pic¬ 

coli segnali. 

fi = frequenza di transizione (pro¬ 
dotto guadagno per larghezza 
di banda). 

f„ = tempo di ricupero in un diodo. 

C = capacità. 



Fig. 4 - Schema elettrico del circuito integrato monolitico TCA280 per Paccensione di tiristori e triac. 
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La lettera M si riferisce ad un conte¬ 
nitore di tipo metallico, la lettera G ad 
un contenitore in vetro e la lettera K ad 
un contenitore costruito con materiale 
sintetico. 

Sig. MARCHESI G. - Napoli 
Circuiti moltiplicatori di tensione 

Effettivamente impiegando delle par¬ 
ticolari disposizioni circuitali è possibi¬ 
le ottenere delle tensioni continue il cui 
valore risulta moltiplicato di un fattore 
N rispetto al valore della corrente alter¬ 
nata. Il fattore N rappresenta il numero 
corrispondente alla moltiplicazione desi¬ 
derata così si ha che N ~ 2 per i circuiti 
duplicatori, N = 5 per i circuiti tripli¬ 
ca tori e così via. 

Per conoscere grosso modo la tensione 
di uscita Vcc di un circuito raddrizzato¬ 
re-moltiplicatore di tensione è sufficien¬ 
te applicare la seguente formula: 

V = (Vi X 1,4 — OJ) X N 
in cui V, come abbiamo detto, si riferi¬ 
sce alla tensione continua di uscita, V, 
alla tensione alternata che è presente al- 
Vuscita del secondario del trasformatore 
di alimentazione ed N al numero di mol¬ 
tiplicazione che si ottengono con il cir¬ 
cuito impiegato. 

Come è noto 1,4 corrisponde al valore 
di picco, o di cresta, caratteristico della 
corrente alternata mentre con 0,7 si in¬ 
dica la caduta di tensione che è provo¬ 
cata dal diodo raddrizzatore. 

Quindi se noi abbiamo airuscita di un 
trasformatore una tensione alternata di 
11 Vca otterremo in uscita del raddrizza¬ 
tore la seguente tensione duplicata: 

(11 X 1,4 - 0,7) X 2 ^ 29,40 Vcc 
tensione che però è misurata senza ca¬ 
rico. Sotto carico il valore che si ottiene 
è di circa F88% e cioè 25,87 V. 

La figura 6 si riferisce ad un classico 
circuito duplicatore di tensione, la figu¬ 
ra 7 ad un circuito triplicatore e la fi¬ 
gura 8 ad un circuito sestuplicatore. 


Sig. LUCCHI G. ■ Livorno 
Anemometri a termoresistenze 

Alcuni tipi di anemometri a termore¬ 
sistenze sono stati realizzati recentemen¬ 
te in Francia dal Centro delle ricerche 
delle miniere CERCHAR (Centre de Re- 
cherches des Charbonnages de France), 
mediante Vimpiego di un rotore molto 
leggero con fotodiodo 672. La precisio¬ 
ne di questo strumento è superiore al 
2 % per velocità comprese fra 0,2f20 
mfs. 

Il principio di funzionamento è al¬ 
quanto semplice: una termoresistenza, 
scaldata ad intermittenza da una corren¬ 
te elettrica, si raffredda tanto più rapi¬ 
damente quanto maggiore è la velocità 
delFaria. La corrente di riscaldamento è 
regolata in modo tale che il valore di re¬ 
sistenza della termoresistenza resti co¬ 
stante e pertanto la potenza dissipata 
varia con la velocità delFaria e ciò con¬ 
sente di ottenere, mediante un circuito 
appropriato, un segnale elettrico la cui 
tensione è proporzionale alla velocità 
dell’aria. 



Fig. 6 - Circuito duplicatore di tensione. 
La tensione di uscita è praticamente 
doppia (sotto carico) di quella fornita 
dal secondario del trasformatore. 



Fig. 7 - Circuito triplicatore di tensione, 
in cui la triplicazione di tensione si 
ottiene mediante Fimpiego di tre diodi 
e tre elettrolitici. 


Fig. 8 - Circuito sestu¬ 
plicatore il quale in pra¬ 
tica è realizzato colle¬ 
gando in serie fra loro 
due sezioni triplicatrici. 




Fig. 9 - Anemometro realizzato dalla CERCHAR, modello ATM 689 multiforme 
del tipo a termoresistenza per misure di velocità da 0,20 m/s a 20 m/s. 
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Fig. 10 - Organo elettronico Thomas modello 151 Pacific con due tastiere a 
44 note e pedaliera a 13 note e sette controlli. 



Fig. 11 - Dimensioni e disposizione circuitale del C.I. OM200 per amplificatori 
per deboli di udito. 
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Fig. 12 - Disposizione circuitale del circuito integrato TAA 370 per amplificatore 
per deboli di udito. 


Nella sua realizzazione pratica l’appa¬ 
recchio è costituito da due termoresi¬ 
stenze disposte in maniera tale che Vin- 
fluenza della temperatura dell’aria è com¬ 
pletamente eliminata. Siccome gli appa¬ 
recchi sono destinati a funzionare in 
luoghi molto polverosi (miniere) è pre¬ 
visto l’impiego di filtri facilmente inter¬ 
cambiabili. 

La tensione che si ottiene in uscita e 
che varia da 0 a W V può essere utilizza¬ 
ta direttamente, oppure dietro codifi¬ 
cazione, per essere misurata a distanza. 

L’apparecchio di cui sopra è costruito 
in due versioni distinte VATM 689 (fi¬ 
gura 9) multifunzione e l’ATP 685 di 
tipo portatile, il quale è normalmente 
usato in unione ad una canna. Detti ap¬ 
parecchi sono reperibili presso la ditta 
Schlumberger. 


Sig. SCHIAFFINO F. - Genova 
Organi elettronici 

La THOMAS (EME) costruisce effet¬ 
tivamente una vasta serie di buoni orga¬ 
ni elettronici. Il modello 151 al quale 
lei fa riferimento presenta le seguenti 
caratteristiche: 

Completamente transistorizzato. Due ta¬ 
stiere a 44 note ed una pedaliera di 15 
note con amplificatore ad alta fedeltà da 
55 W rms. L’organo è predisposto per la 
applicazione esterna di un amplificatore 
(tone cabinet) e cuffia. 

Voci della tastiera superiore: flute 16’, 
Flute 8’. Flute 4’. Trumpet 8’. Oboe 8’. 
Violin 8’. Voci della tastiera inferiore: 
Horn 8’. Diapason 8’. Melodia 8’. Cello 
8 ’. 

Controlli: pedale volume. Bilanciamento 
tastiere. Vibrato. Riverbero variabile. 
Sustain. Percussione lunga o corta. In¬ 
terruttore di accensione. 

Il sistema dì percussione adottato per 
l’organo elettronico modello 151 consen¬ 
te di utilizzare la stessa con una o più 
voci orchestrali. 

Ritmo APS - L’APS permette di suonare 
l’accordo, sulla tastiera inferiore, in per¬ 
fetto collegamento con la pedaliera se¬ 
lezionando il ritmo prescelto. 

Il suono dei bassi è automaticamente 
alternato solo quando è inserito l’effetto 
ritmo, altrimenti la pedaliera funziona 
regolarmente. 

L’organo 151 è visibile in figura 10. 

Il modello 251 dispone invece di due 
amplificatori da 55 W rms e due altopar¬ 
lanti da 12” oltre ad altri particolari ac¬ 
corgimenti. 

. Eventuali informazioni possono essere 
richieste a mio nome alla STELIT Via 
Orlando 24, Genova. 


Sig. LUCCHINI L. ■ Torino 
Amplificatori per deboli di udito 

Nella costruzione degli amplificatori 
per deboli di udito l’impiego dei transi¬ 
stori è quasi del tutto trascurato. Infatti 
le case costruttrici di semiconduttori han¬ 
no realizzato una serie di circuiti integra¬ 
ti che permettono di risolvere il proble¬ 
ma in maniera molto più brillante, spe¬ 
cialmente per quanto concerne le dimen- 
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sioni che, in apparecchi di questo genere, 
hanno grandissima importanza. 

La Philips, ad esempiOj ha preparato 
il circuito integrato OM200, del quale in 
figura 11, riportiamo le caratteristiche 
costruttive ed il relativo circuito elettri¬ 
co, che richiede una tensione di alimen¬ 
tazione di 5 W ed ha una dissipazione 
massima di 25 mW. 

La figura 12 si riferisce invece al cir¬ 
cuito integrato TAA 370, sempre della 
Philips, il quale richiede la tensione di 
alimentazione di 1,3 V ed è in grado di 
fornire una potenza di uscita massima di 
1,5 mW, con distorsione inferiore al 
10 %. 

La figura 13 illustra un esempio clas¬ 
sico di applicazione del TAA 370 per 
la costruzione di un amplificatore per 
deboli di udito. 

Il valore di Rpr dovrà essere di 4 kiì. 

Sigg. BASSI A. - Napoli, FRANCIONI 
D. - Milano 

Stazioni di radiodiffusione 

La IBA (Indipendent Broadcasting 
Authority) parallelamente alla ITA 
(Indipendente Television Authority), è 
un'associazione che gestirà in privato 
alcune stazioni radiofoniche inglesi. 

Le stazioni previste sono le seguenti 
Birmingham 1151 kHz, Glasgow 1151 
kHz, London 1151 kHz, London 1546 
kHz, Manchester 1151 kHz. 

La stazione estera che trasmette sulla 
frequenza di 3995 kHz è Radio Moskva. 
L'altra, molto debole ed udibile saltua¬ 
riamente, probabilmente è indonesiana. 

Sulle stazioni radiofoniche con deno¬ 
minazione Europa si fa una certa con¬ 
fusione. EUROPA n. 1 è una stazione 
che dipende dalla Europàische Rundfunk 
und Fernseh AG di Saarbriicken. Essa 
trasmette sulla frequenza di 180 kHz pa¬ 
ri a 1666,66 m con la potenza di 1200 
kW. I programmi sono curati dalla Té- 
lécompagnie, 26 b, Rue Frangois P\ Pa¬ 
ris. 

Eventuali richieste di informazioni e 
le QSL devono essere inviate a EURO¬ 
PA n. 1, P.O. Box 209 Saarlouis Germa¬ 
nia (la stazione è installata a Felsberg). 

Le stazioni di EUROPA LIBERA det¬ 
te anche EUROPA RADIO o RADIO 
FREE EUROPE sono invece alle dirette 
dipendenze degli Stati Uniti e sono in¬ 
stallate a Biblis in Germania a Hol- 
zkirchen e Lisbona. Si tratta di stazioni 
che trasmettono sulle onde corte (ad 
eccetto di Holzkirchen che trasmette su 
719 kHz) notizie di propaganda politica 
e che non servono altro che a rendere 
ancor più ingarbugliato lo spettro radio¬ 
fonico. 

Sig. PUGLISI D. ■ Bari 
Alimentatore —6 +6 V 

La figura 14 si riferisce ad un circuito 
alimentatore che permette di ottenere 
due alimentazioni distinte una a —6 V 
e l'altra a -\-6 V rispetto allo zero. 

I due transistori impiegati hanno il 
compito di assicurare una buona stabi¬ 
lizzazione della tensione di uscita. 


Richiedenti vari 

Informazioni sull’attività di radioama¬ 
tore 

Nei numeri 1 e 2 di questo anno, ru¬ 
brica QTC, abbiamo pubblicato gli in¬ 
dirizzi delle varie sedi italiane dell'ARI 
(Associazione Radiotecnica Italiana) al¬ 
le quali i lettori si possono rivolgere di¬ 
rettamente per avere informazioni circa 
l'attività ■ di radioamatore. 

Le richieste di informazioni possono 
anche essere rivolte direttamente alla 
Segreteria Generale dell'ARI, in via Do¬ 
menico Scarlatti, 31, 20124 Milano. 

Per poter usare le stazioni di radio- 
amatore di potenza non oltre ai 10 W 
funzionanti su frequenze superiori ai 
144 MHz, occorre essere in possesso del¬ 
la patente speciale, della quale abbiamo 
già dato ampie notizie nel n. 11/72 del¬ 
la rivista. 

Sig. ROSSINI C. - S. Margherita Ligure 

Caro I2JJK 

Sono un neo-radioamatore fresco di li¬ 
cenza IW e mi sono già costruito un 
apparato sulla gamma dei due metri con 
parecchie soddisfazioni mie e dei pochi 
colleghi che operano su questa banda nel 
deserto del Tigullio. 

L’unico problema che non riesco a 
superare è la perfetta ricezione in F.M. 
e dato che son partito con l’idea di usare 
l’integrato che tu sai, ho pensato che il 



Fig. 13 - Realizzazione pratica di un 
amplificatore per deboli di udito con 
il circuito integrato TAA 370. 


2N150?: 



Fig. 14 - Alimentatore simmetrico +6, 
0, —6 V con due transistori regolatori 
di tensione. 


tuo articolo apparso sul numero 11 della 
rivista chiarificasse un poco i miei pro¬ 
blemi sul progetto del circuitino sfasa- 
tore che a mio avviso sui 455 kHz è un 
poco critico. 

Purtroppo ne parli un po’ evasivamen¬ 
te per cui mi permetto di chiederti se 
gentilmente mi puoi dire se usando un 
accordato LC di una radiolina a transi¬ 
stori con C=180 pF come parallelo è 
possibile avere un funzionamento soddi¬ 
sfacente e quale dovrebbe essere il con¬ 
densatore serie. 

Il ricevitore è un assieme formato dai 
gruppi premontati Philips con opportune 
modifiche per la dopnia conversione e il 
segnale a F.I. è prelevato dopo il secon¬ 
do circuito accordato cioè dopo il cir¬ 
cuito controllato dal C.A.F. 

Faccio notare che una autooscillazione 
è possibile in quanto il segnale del C.I. 
può rientrare nella F.I. se il tutto non è 
ben schermato. 

Ti sarò grato se potrai rimediare alla 
lacuna dell’articolo che non riporta i da¬ 
ti del rivelatore a coerenza non certo 
per tua negligenza, e con questo ti saluto 
anche a nome di IIPRQ la cui stazione 
opero come secondo operatore. 

Risponde I2J|K 

Caro OM, 

prendo lo spunto da questa tua let¬ 
tera per rispondere a vari quesiti che 
mi sono stati posti in seguito alla pubbli¬ 
cazione del mio articolo sul n. 11 di 
«Sperimentare», circa il circuito del Ri¬ 
cevitore della STE. 

Scusami se ti rispondo solo ora. Ci so¬ 
no anche delle esigenze nella impagina¬ 
zione della Rivista e bisogna rispettarle. 

Cominciamo con il dire che l'integra¬ 
to rivelatore di FM: 

— può venire accordato, e facilmente, 
con un semplice circuito risonante 
in 455 kHz. 

— deve venire accoppiato solo con qual¬ 
che pF di capacità data anche la sua 
notevole sensibilità. 

Circa le autooscillazioni sono d'accor¬ 
do con te che occorre senz'altro una buo¬ 
na schermatura. 

Ti faccio i miei migliori auguri per il 
«deserto del Tigullio» dove prossima¬ 
mente mi farò sentire in 144 dato che 
vado a vela in quel di Chiavari. 

Quanto al Ricevitore della STE ri¬ 
spondiamo in una volta sola a più inter¬ 
rogazioni facendo presente che: 

— Il condensatore di accoppiamento tra 
inedia a 455 kHz e circuito rivelatore 
a prodotto (C40) non deve essere 
da 39 pF ma da 3,9 pF. Si è tratta¬ 
to di un errore di stampa che si è 
ripercosso nel montaggio. 

I 39 pF. possono infatti provocare un 
trascinamento tra media frequenza e 
oscillazione del VFO con conseguen¬ 
te difficoltà di ricezione della SSB. 
Basta cambiare il valore e tutto va 
a posto. 

— Per chi desiderasse inserire il coman¬ 
do di «antinoise» e Squelch anche per 
la FM ed SSB occorrerà procedere 
come segue: 
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Fig. 15 - Schema elettrico di un circuito correttore di toni per amplificatore HI-FI. 


a) L'uscita prevista per VAM andrà di¬ 
rettamente connessa tramite il po¬ 
tenziometro di volume all'ingresso 
dell'amplificatore di bassa frequenza. 

b) Il condensatore di accoppiamento 
C48 va disconnesso dal lato a monte 
e collegato alla lamina di comando 
di commutazione del commutatore a 


5 vie 5 posizioni (AM - FM - SSB e 
CW). 

c) A questo commutatore andrà colle¬ 
gato il lato collegato a monte a C48 
per l'uscita AM e nelle altre due la¬ 
melle l'uscita SSB e CW e quella 
della FM dal relativo telaietto. 

In questo modo lo «squelch» agisce 


con il suo diodo per tutte e tre le 
uscite di bassa frequenza, 

d) La seconda via del commutatore ver¬ 
rà utilizzata per alimentare il BFO 
nella posizione SSB-CW e la terza per 
collegare sempre per questa posizio¬ 
ne un condensatore da 100 \iF 15 V 
tra massa e l'uscita del C.A.G. 

In tal modo l'SSB non verrà affetta dal- 
/e variazioni piuttosto rapide del C.A.G. 

L'SSB potrà dare notevoli soddisfazio¬ 
ni agli OM che nei 144 operano preva¬ 
lentemente per il DX nella prima parte 
della banda dai 144 a 145 MHz. 

Sig. DE MARINI D. - Roma 
Correttore dì tonalità 

La figura 10 si riferisce ad un corret¬ 
tore di tonalità costituito da due filtri 
che sono commutabili separatamente e 
precisamente un filtro passa alto a tre 
posizioni. Il filtro passa basso è comple¬ 
tato da un potenziometro da 50 kfì, 
che serve per effettuare le correzioni in¬ 
termedie. 

Il filtro è preceduto da uno stadio 
adattatore di impedenza ed è seguito da 
uno stadio amplificatore. Le principali 
caratteristiche del circuito sono le se¬ 
guenti: 

Tensione di alimentazione: 24 Vc.c. 
Assorbimento di corrente: 3,5 mA. Resi¬ 
stenza d'ingresso 135 kCl. Tensione d'in¬ 
gresso massima 7,7 V. Resistenza di usci¬ 
ta 10 kCL. Tensione di uscita massima 
1,5 V. Perdita di tensione —15 dB. Mas¬ 
simo livello dei bassi 20 dB. Massimo 
livello degli acuti 16 dB. 



DISTRIBUTRICE ESCLUSIVA PER L'ITALIA G.B.C. ITALIANA 


FREQUENCY 

COUNTER 

Mod.lC-333. 


Una novità per gli 
OM-CB per la prima 
volta importato in 
Italia un frequenzi¬ 
metro digitale vera¬ 
mente funzionale. 
Frequenza fino a 30 
MHz 

Alimentazione 
220 Vc.a. 12 Vc.c. 
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Continuiamo in questo numero 
la pubblicazione, iniziata sul 
numero 1/73, dì una serie 
di tabelle di equivalenza 
fra semiconduttori di di¬ 
versa fabbricazione e semicon¬ 
duttori di produzione Philips/ 
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30 

0,025 

65-220 

430 




BF 

335 

N 

P 

BF 

335 

S13T-25 

K 

0,25 

40 

30 

0,025 

35-125 

370 




BF 

336 

N 

P 

BF 

336 

Ta-39 

M 

-2,75* 

1S5 

120 

OtI 

20 + 

80 




BF 

337 

N 

■P 

BF 

337 

TO-39 

N 

-2,75- 

250 

ISO 

0,1 

20+ 

eo 




BF 

338 

N 

P 

BF 

33B 

TO-39 

M 

-2,75- 

300 

ISO 

0, l 

20+ 

80 




BF 

341 

P 

n 

(fiF 

HIT 

(SOT30J 

K 

0,25 

35 

32 

0,05 

45+ 

80 




BF 

342 

P 

TI 

(BF 

450» 

(5DT30) 

K 

0,25 

35 

32 

0,05 

60+ 

BO 

TO-92 

D 

BCF 1 

BF 

343 

P 

Tt 

[BF 

4SU 

1SOT30) 

K. 

0,25 

35 

Ì2 

0,05 

30 + 

80 

70-92 

D 

BCF 

BF 

357 

N 

TI 

! BFH 921 

[SOT30Ì 

K 

0,2 

30 

15 

0, 05 

30-150 

l&OO 

SOT-37 

ABE 


BF 

384 

N 

TI 

(BF 

leoi 

tSOT30> 

K 

0,25 

30 

20 

0,03 

75-750 

800 

TO-72 

AD 


BF 

3 85 

N 

TI 

(BF 

laoi 

tSOTSOJ 

It 

0,25 

30 

20 

0,03 

34-140 

000 

TO-72 

AD 


BF 

; 397 

P 

TI 

t2N 39631 

1 SOT301 

K 

0,625 

90 

90 

0,1 

40-250 


70-18 

ABC 

D 

BF 

3 98 

P 

Tl 



rSOT30I 

K. 

0,625 

150 

ISO 

0, 1 

30-200 




: - . 
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transiistori 


I Tipo 

N 

P 

Costruttore 

CorrispoudeDle 

Philips 

Contenitore 

M 

K 

G 

A 

Dati 1 

Ptot 

(W) 

B 

tecnici ( 

VCBO 

(V) 

C 

lei tipi ri] 

VCEO 

(VCER) 

(V) 

D 

>ortatì nelle 

IQAV) 

(ICM) 

(A) 

E 

t prima colon 

hPE 

(hfe) 

F 

na 

ft 

(MHz) 

COf 

Conte ni • 
ture 

Hrrviitiojit 

rl^pnudrfi 

iiif«rÌDr 

sul 

tte Philips 

Talore 
ti finpeilore 

SF ^50 

P 

P 

BF 450 

TD'92 

K 

0,25 

40 

40 

0,025 

60+ 

325 




tìF 451 

P 

P 

BF 451 

TD-92 

K 

0,25 

40 

40 

0,025 

30+ 

325 




SF 45 6 

N 

TI 

(BD 115) 

SOT-32 

K 

llf 

^ 160 

160 

0,1 

40+ 

100 

TO-39 


BCDF 

BF 457 

N 

TI 

(BD 115) 

sor-32 

K 

/8/ 

160 

160 

0,1 

25+ 

90-39 

TO-39 


BCOF 

BF 45B 

N 

TI 

(BD 115) 

SOT-32 

K 

/8/ 

250 

250 

0,1 

25+ 

90 

TO-39 

G 

DF 

BF 459 

N 

TI 

(BF 338) 

SOT-32 

K 

/e/ 

300 

300 

0,1 

2 5+ 

90 

TO-39 

ACF 


BFR 2t 

N 

A 

2N 2102 

TO-39 

M 

1 

120 

65 

l 

35-120 

1 - 




BFR 23 

P 

A 

2N 4036 

TO-39 

M 

1 

900 

65 

l 

40-140 





&FR 24 

P 

A 

2N 4037 

TO-39 

M 

-7- 

60 

40 

l 

50-250 

* _ 




&Fft 25 

N 

A 

(BSV 66) 

ro-ia 


0,3 75 

120 

120 

- 

20 

50 


At 

E 

BFR 57 

N 

TI 

(BF 336) 

TO-39 

M 

0,8 

160 

160 

0,1 

25 + 

90 


CF 

B 

BFR 5B 

N 

TI 

(BF 337) 

TD-39 

M 

0,8 

250 

250 

0, 1 

25+ 

1 90 


CF 


BfR 59 

N 

TI 

(BF 338) 

TO-39 

M 

o,e 

300 

300 

0,1 

25 + 

90 


CF 


0FS 17 

N 

P 

BFS 17 

SDT-23 

K 

0, Il 

30 

15 

0,025 

* 

1200 



■ 1 

^ BFS in 

N 

P 

BFS 18 

SOT-23 

K 

0,11 

30 

20 

0,3 


200 




BFS 19 

N 

P 

BFS 19 

SOT-23 

K 

0,11 

30 

20 

0,3 

- 

260 




BFS 20 

N 

P 

BFS 20 

SOT-23 

K 

0,11. 

30 

20 

0,025 

- 

450 




0F5 22 

N 

P 

BFS 22 

TO-39 

M 

-7- 

36 

IB 

2,25 

5+ 

^ 700 




BfS Z3 

N 

P 

BFS 23 

TD“39 

M 

-7- 

65 

36 

t,5 

5+ 

500 




BFS 47 

N 

F 

BSX 21 + 

Tt)“lfl 

M 

0,36 

120 

80 

- 

45+ 

70 


AEF 


BFS 4a 

P 

F 

2N 4031 

TD-39 

M 

0,8 

- 

80 

- 

55+ 

_ 



AE 

BFS 52 

P 

F 

( 2N 2904) 

TO-5 

M 

0,4 

28 

28 

- 

50+ 

- 


F 

ABC 

1 SFS 53 

P 

F 

(2N 2905) 

TO-5 

M 

0,8 

28 

^28 

- 

100+ 

- 


A 

BC 

1 BFS B9 

N 

TI 

(BD 115) 

TO-39 

M 

0,6 

300 

300 

0,15 , 

25+ 

90 


BC 

AF 

BFS 92 

P 

P 

BFS 92 

TO-39 

M 1 

0,6 

100 

60 

l 

30+ 

65 




BFS 93 

P 

P 

BFS 93 

TO-39 

n 

0,8 

100 

60 

1 

70+ 

65 




HFS 94 

P 

P 

BFS 94 

TO-39 

H 

0,8 

80 

40 

1 

40+ 

65 




BFS 95 

P 

P 

BFS 95 

TO-39 


0,6 

40 

35 

l 

70+ 

65 




SFH 16 A 

N 1 

P 

BFW 16 A 

TO-39 

H 

-1,5- 

40 

25 

(0,3) 

25+ 

1200 




ETW Ì7 fl 

N 

P 

BFW 17 A 

TO-39 

N 

-1,5- 

40 

25 

(0,3) 

25 + 

1100 




BFW 30 

N 

P 

BFW 30 

TO-72 

N 

0,25 

20 

10 

0, 1 

25 + 

1600 




BFW 46 

N 

P 

2N 3924 

TO-39 

H 

/!/ 

36 

18 

(ti 51 

10-150 

250 




BFW 47 

N 

P 

2N 3553 

TO-39 

m 

/!/ 

65 

40 

(1) 

15-200 

500 




BFW 60 

N 

P 

(BC 147 Al 

SOT-25 

K 

0,3 

40 

35 

0,5 

75 

80 


AD 

BCE 

BFW 92 

N 

P , 

BFW 92 

SOT-37 

K 

(0,13) 

25 

15 

(0,05) 

20+ 

1600 




BFX 33 

N 

T 

(2N 2218) 

TO-5 

H 

-2,85- 

55 : 

30 

(0,41 

25 

480+ 


F 

ABDE 

BFX 34 

N 

P 1F t S G 

BFX 34 

TO-39 


/5/ 

120 

60 

(51 

40+ 

100 




BFX 37 

P 

F 

(2N 2907 A) 

TO-18 

H 

0,36 

60 

(60) 1 

0,05 

200 

40+ 



ACDF 

BFX 3B 

P 

F 

2N 4032 

TO-5 

M 

0,8 

55 

55 

1 

85+ 

100+ 



BCEF 

BFX 39 

P 

F 

2N 4030 

TO-5 

M 

0,8 

55 

53 

X 

40+ 

100+ 



8CF 

BFX 40 

P 

F 

(2N 4031) 

TO-5 

H 

0,8 

75 

75 

l 

85+ 

100+ 


F 

BC 

BFX 41 

P 

F 

2N 4031 

TO-5 

M 

0,8 

75 

75 

1 4 

40+ 

100+ 



BC 

BFX 45 

N 

P 

BCW 49 

SOT-33 

K 

(0,125) 

30 

20 1 

0,1 

100 + 

175+ 




BFX 47 

N ] 

f 

BF X 47 

TO-72 

M 

0,2 

30 

24 1 

(0,04) 


1000 

1 

1 
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Éranisistorì 


Tipo 






Co Biro (tari' 

A B 

[>B|| («calci dei 

C 

1 tipi ripo 

D 

rtali nella |i 

E 

tri ma colono* 

F 

Osservaaioni su 
corrispondente 

li 

Philips 

N 

Costrutlorr 

(lorrUpoodeole 


M 

hat 

VCBO 

VCEO 

IQAV) 

hPE 

fr 

1 



P 



Philip* 


K 

C 

(W) 

IV) 

(VCER) 

(V) 

dCM) 

(A) 

(hfe) 

(MHz) 

Conteni - T 
tore r 

■^alore 
nferiore i 

(calore 

superiore 

P 

F 


(2N 2905) 

TO-18 

M 

0,36 

30 

30 

0,1 

130 

550 

~r 

F 

ABCD 

N 

T 


(BFY 90) 

SOT-37 

K 

0,3 

20 

12 

- 

- 

1000+ 

TO-72 

A 

BCF 

N 

S 


(BFS 23) 

TO-39 

M 

-3,7- 

60 

40 

0,4 

- 

500 + 


C 

ABD 

N 

S 


BFX 89 

TO-72 

M 


30 

20 

0,1 

(120) 

eoo 


CD 


N 

s 


BF 173 

TO-72 

M 

0,23 

40 

25 

0,025 

50 + 

550 


E 


N 

s 


BF 180 

TO-72 

M ^ 

(0,15) 

30 

- 

0,012 

20 + 

650 


E 

D 

N 

T,P 


BFX 89 

TO-72 

M 

(0,18) 

28 

15 

0,02 

(20+) 

800 + 



D 

N 

P 


(2N 929) 

TO-5 

M 

(0,26) 

45 

(45) 

0,05 

( 20+) 

60 + 

TD-18 

BCDF 

E 

N 

P 


I2N 929) 

TO-5 

M 

(0,26) 

45 

(45) 

0,05 

( 35+) 

60+ 

TO-18 

BCOF 

E 

N 

S 


12N 2219 A) 

TO-5 

M 

0,7 

60 

40 

0,5 

( 105) 

180 


I 

ABDF 

N 



(2N 2218) 

TO-5 

M 

0,6 

40 

25 

0, 1 

(64) 

245 



ABCD 

N 

I 


BC IOSA 

TO-18 

M 

0,3 

30 

20 

0, 1 

( 35+) 

300+ 



E 

N 

I 


(2N 2218) 

TO-5 

M 

0,6 

40 

15 

- 

( 35+) 

245 + 



ABCE 

N 

I 


BC 146 RD 

MINI 

K 

(0,05) 1 

5 

5 

0,05 

(60) 

- 

SOT-42 


BCE 

N 

I 


BC 146 RD 

MINI 

K 

(0,05) 

5 

5 

0,05 

(110) ' 

- 

SOT-42 


■ BC 

N 

I 


BC 146 GN 

MINI 

K 

(0,05) 

5 

5 

0,05 

(200+) 

- 

SOT-42 


BC 

N 

I 


BC 146 RD 

MINI 

K 

(0,05) 

5 

5 

0, 05 

( 100) 


SOT-42 


BCE 

N 

T 


(2N 2222 A) 

TO-18 

M 

(0,32) 

70 

50 

- 

40-160 

250 + 


C 

AB 

N 

I 


(BC 146 RD) 

MINI 

K 

(0,05) 

45 

30 

0,05 

(60) 


SOT-42 



N 

1 


(BC 146 RD) 

MINI 

K 

(0,05) 

45 

30 

0,05 

(110) 

- 

SOT-42 



N 

S 


(BSX 95) 

TO-39 

H 

-2,6- 

50 

24 

0,5 

40 + 

100 + 



ABC 

N 

s 


BSX 95 

TO-39 

M 

-2,9- 

75 

30 

0,5 

40-120 

60 + 



F 

N 

1 


BC 108 A 

TO-10 

M 

0,3 

25 

20 

0, 1 

35 + 

200 + 

r 



BEF 

N 

I 


(BC 107A) 

TO-18 

M 

0,3 

45 

25 

0,1 

3 5+ 

150 



BCEF 

N 

I 


(BC 107A) 

TO-16 

H 

0,3 

45 

25 

0, 1 

100+ 

150 



BCF 

N 

I 


(BC 107B) 

TO-18 

M 

0,3 

45 

25 

0,1 

100+ 

150 



BCEF 

N 

I 


2N2218 

TO-5 

M 

0,8 

60 

30 

0,8 

40+ 

60 



F 

N 

I 


(2N2218A) 

TO-5 

M 

0,8 

120 

60 

0,6 

35+ 

- 



BCD 

N 

1 

* 

(BSW 68) 

TO-5 

M 

0,8 

140 

140 

0, 1 

25 + 

60 



BCOF 

N 

s 


(BSW 66) 

TO-39 

M 

/2,5/ 

145 

90 

0,03 

4d+ 

130 

TO-5 

BF 

ACO 

N 

s 


BSX 96 

TO-39 

M 

-2,6- 

75 

30 

0,5 

100-300 

70 + 



F 

N 

l.TJ, 

p 

BFY 50 

TO-5 

M 

0,6 

80 

35 

1 

30+ 

60 + 




N 

l»Tl^ 

p 

BFY 51 

TO-5 

M 

0,8 

60 

30 

1 

40+ 

50 + 




N 

1,TI, 

p 

BFY 52 

TO-5 

M 

0,6 

40 

20 

1 

60+ 

50 + 




N 

P 


2N 2297 

TO-5 

M 

0,8 

80 

50 

(1) 

40+ 

60 




N 

F|TI 


BSX 61 

TD-5 

M 

0,8 

- 

45 

0,5 

70 

40 



COF 

N 

f 


BSW 65 

TO-39 

M 

/5/ 

80 

55 

- 

20+ 

* 

TO-5 


CE 

P 

F 


(2N 2905) 

TO-5 

H 

- 

- 

40 

0,3 

ISO 

250 


EF 

D 

N 

T 


BF 177 

TO-5 

M 

-1,35- 

100 

I9CI 

0,05 

30* 

50 + 

TO-39 

E 

ACF 

N 

T 


BF 180 

TO-ltì 

M 

-0,27- 

30 

15 

- 

20* 

600+ 


A 


N 

P 


BFY 67 A 

Tn-39 

M 

(0,7) 

60 

40 

(l) 

40+ 

60+ 




N 

P 


BFY 67 C 

TO-39 

M 

(0,7) 

50 

35 

( IJ 

30+ 

60 + 




N 

P 


BFY 68 A 

70-39 

M 

( 0,7) 

60 

40 

ìli 

100* 

70* 




N 

r 


(BC 146) 

SPEl. 

K 

(0,1) 

25 

15 


(40-520) 

50+ 

' SOT-42 

AB 







BFX 48 
BFX 53 
BFX 55 
BFX 59 
BFX 60 
BFX 62 
BFX 09 
BFY 10 
BFY 11 
BFY 12 
BFY 17 
BFY 19 
BFY 20 
BFY 22 
BFY 23 
BFY 23 
BFY 24 
BFY 27 
BFY 29 
BFY 30 
BFY 33 
BFY 34 
BFY 37 
BFY 39 
BFY 39 
BFY 39 
BFY 40 
BFY 41 
BFY 43 
BFY 45 
BFY 46 
BFY 50 
BFY 51 
BFY 52 
BFY 55 
BFY 56 
BFY 56 
BFY 64 
BFY 65 
BFY 66 
BFY 67 
BFY 67 
BFY 68 
BFY 69 


/ 1 
/ 2 
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C DM-723 


lla)rCliailes,Sinatra,Be«llM««n,%' 

soddisfatti della | 

BSRNCDonaM. 



Infatti con i prodotti della BSR McDonald. 

Voi suonate Beethoven e sentite solamente 
Beethoven. Voi suonate Sinatra e sentite 
solamente Sinatra. Voi suonate Ray Charles 
e sentite solamente Ray Charles. 

La 8SR McDonald produce quasi la metà 
dei cambiadischi e giradischi venduti nel i i 

mondo ed ora entra nel mercato italiano. MCDONALD 
Anche per Voi è ora possibile sentire 
"solamente" musica, musica "pulita". 

Fate una prova con l'SI 0, rHT70, t'MP60 o 

ìi cambiadischi automatico 61 0. Ne sarete bsr (italia) S pA— 

soddisfatti. 

Per ottenere dettagliate informazioni è 20iz4 MfLANO, 

sufficiente inviarci questo tagliando : 




Distributore: GBC Italiana viale Matteotti. 66 20092 Cinisello B. 









LA PRESENTAI 

I 



UK 430/A 


Mìllivoltinetro a larga banda 
UK 430/A 

L'UK 430/A può essere usato 
per misure di rumore di fondo, 
di disturbo residuo, di frequenze 
e di guadagno sugli amplifica¬ 
tori ecc. L'alimentazione è di 
9 Vc.c. 

Per completare questa scatola 
di montaggio si consiglia l'im¬ 
piego di una custodia G.B.C. 
CX)/0946-01 e di un microam¬ 
perometro G.B.C. TS/0580-00. 


Ricevitore AM - FM 
25-^200 MHz UK 545 

L'UK 545 costituisce un sempli¬ 
cissimo ricevitore superrigenera¬ 
tivo dotato di una bassissima di¬ 
storsione. Esso è particolarmente 
adatto ad essere impiegato insie¬ 
me al trasmettitore UK 355 per 
realizzare un ricetrasmettitore 
per la banda dei radioamatori. 
La tensione di alimentazione è 
di 9 Vc.c. 



UK 545 



UK 495 


Generatore di barre UK 495 

L'UK 495 consente la messa a 
punto dei TV senza bisogno del 
monoscopio. L'apparecchio è 
adatto a stabilire la linearità 
dell'immagine, il funzionamento 
dei separatori di sincronismo, 
la definizione dell'immagine ecc. 
L'alimentazjone è di 9 Vc.c. Per 
completare questa scatola di 
montaggio si consiglia l'impiego 
di una custodia G. B. C. 
00/0946-01. 


Decodificatore stereo universale 
UK 250 

L'UK 250 può essere collegato a 
qualsiasi fonte di alimentazione 
compresa tra 9 e 30 Vc.c, Il 
suo ingresso può essere colle¬ 
gato ad un ricevitore o ad un 
sintonizzatore FM. Esso presenta 
una risposta di frequenza che 
va da 30 Hz a 18 kHz e un 
ottimo rapporto segnale / di¬ 
sturbo. 



UK 250 



UK 575 


Generatore di onde quadre 
UK 575 

L'UK 575 permette la regolazio¬ 
ne della compensazione e della 
controreazione negli amplificato¬ 
ri di B.F. a larga banda. La fre¬ 
quenza può essere variata fra 
20 Hz e 20 kHz. L'alimentazione 
è di 220 Vc.a. Per completare 
questa scatola di montaggio si 
consiglia l'impiego di una custo¬ 
dia G.B.C. 00/0946-01. 



Foto-Timer UK 860 

L'UK 860 è stato studiato per 
l'impiego come temporizzatore 
nel campo fotografico. L'appa¬ 
recchio, logicamente, può essere 
impiegato come temporizzatore 
anche in campi totalmente diver¬ 
si da quello fotografico. Per 
completare questa scatola di 
montaggio si consiglia l'impie¬ 
go di una custodia G.B.C, 
00/0946-01. 


Trasmettitore FM - 1 W 
65 S- 145 MHz UK 355 

L'UK 355 può essere utilizzato 
tanto per collegamenti fra ra¬ 
dioamatori sui 144 MHz, quanto 
per comunicazioni fra alianti, 
imbarcazioni in alto mare ecc. 
In unione al ricevitore UK 545 
consente la realizzazione di un 
ottimo ricetrasmettitore per la 
banda dei radioamatori. La ten¬ 
sione di alimentazione può esse¬ 
re compresa fra 4,5 e 50 Vc.c. 


Amplificatore a C.l. 6 W 
UK 270 

L'UK 270 è stato studiato col 
preciso scopo di ottenere un 
amplificatore di ridottissime di¬ 
mensioni, notevole potenza di 
uscita ed elevate caratteristiche 
tecniche. L'amplificatore impiega 
un circuito integrato TAA 611 /C 
che per le sue particolari carat¬ 
teristiche può essere alimentato 
con tensioni comprese fra 4,5 
e 15 Vc.c. 



UK 860 


UK 270 


































UNA SELEZIONE UK 



UK 680 


UK 685 


UK 870 


UK 850 






Alimentatore Stabilizzato 
1,5 — 30 Vc.c. - 2 A UK 680 

L'UK 680 è particolarmente adat¬ 
to per alimentare apparecchia¬ 
ture che richiedano un note¬ 
vole assorbimento di corrente e 
la cui tensione di alimentazione 
sia compresa fra 1,5 e 30 Vc.c. 
Per completare questa scatola 
di montaggio si consiglia l'im¬ 
piego del trasformatore G.B.C. 
HT/3127-00. 


Alinwntatore Stabilizzato 
24-f-46 Vc.c. - 2,2 A UK 685 

L'UK 685 è particolarmente adat¬ 
to per alimentare apparecchiatu¬ 
re che richiedano un notevole 
assorbimento di corrente e la 
cui tensione di alimentazione 
sia compresa fra 24 46 Vc.c. 

Per completare questa scatola 
di montaggio si consiglia l'im¬ 
piego del trasformatore G.B.C. 
HT/3129-00. 


Unità per il comando automatico 
dei proiettori UK 870 

L'UK 870 consente di comandare 
automaticamente un proiettore 
mediante l'impiego di un regi¬ 
stratore a nastro. 

L'apparecchio funziona in una 
gamma di frequenza compresa 
fra 800 e 2000 Hz. Grazie a 
ciò i comandi possono essere 
dati sia con la voce che con del¬ 
le parole. La tensione di ali¬ 
mentazione è di 24 Vc.c. 


Tasto elettronico UK 850 

L'UK 850 consente di effettuare 
delle manipolazioni perfette ed 
è adatto a comandare qualsiasi 
tipo di trasmettitore radiotele- 
grafìco. La velocità di emissione 
può essere scelta fra due gam¬ 
me: 5-hl2 parole/minuto 
12-^40 parole/minuto. La ten¬ 
sione di alimentazione è di 
220 Vc.a. 


Amplificatore d'antenna OM 
per autoradio UK 225 

L'UK 225 consente di migliorare 
sensibilmente il rendimento del¬ 
le antenne per autoradio. Que¬ 
sto amplificatore, in particolare, 
assicura un buon guadagno e 
un sensibile miglioramento del 
rapporto segnale/disturbo. L'ali¬ 
mentazione è ottenuta con una 
pila da 9 Vc.c. e il consumo di 
corrente è minimo. 


Carica batterie in tampone 
UK 670 

L'UK 670 è stato progettato 
espressamente per la carica in 
tampone della batteria di accu¬ 
mulatori a 12 V presente nel- 
l'UK 865. Logicamente, esso può 
essere usato anche per impieghi 
similari ma sempre come carica 
batteria in tampone poiché la 
corrente massima di carica è di 
200 mA. 


Allarme capacitivo UK 790 

L'UK 790 può essere impiegato 
tanto come dispositivo d'allarme 
quanto per applicazioni di ca¬ 
rattere industriale e pubblicita¬ 
rio. 

Esso dispone di un ingresso a 
bassa impedenza, di un ingres¬ 
so ad alta impede/iza e di un 
commutatore per allarme mo¬ 
mentaneo o persistente. 

La tensione di alimentazione è 
di 12 Vc.c. 


Dispositivo automatico 
per luci emergenza UK 865 

L'UK 865 consente di avere a 
disposizione, automaticamente ed 
istantaneamente, una luce di 
emergenza ogni qualvolta venga 
a mancare la normale tensione 
di rete. 

L'apparecchio è alimentato da 
una batteria di accumulatori a 
12 V per la cui ricarica è con¬ 
sigliabile l'impiego dell'UK 670. 



UK 225 



BUffER 

batthry «« 

CHARCIIì 



UK 670 





UK 865 
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sintonizzatoreniVHF/UHF 


ELETTRONICA 

CON DIODI VARICAP E DI COMMUTAZIONE 

COMPONENTI 

Questo nuovo selettore 


RAI 

COIR 


consente la ricezione 

1“ MHz 

50-^ 88 

44-^ 70 


deile trasmissioni tele¬ 

3“ MHz 

170-234 

170 - 234 


visive neiie seguenti bande: 

4^ + 5“ MHz 

460 - 790 

460 - 790 


Costruzione di alta specializzazione 

Elevata stabilità nel ripristino di sintonia 

Minimo ingombro (dimensioni mm 87,3x87,8x21,5) 

Possibiiità di sistemazione in zona fredda dei televisore 
Assenza di microfonicità e di falsi contatti 
Possibiiità di predisposizione di un numero qualsivoglia 
di canali, in associazione ad una tastiera Preomat 

Spring Elettronica Componenti 20021 baranzate/milano v^a monte spluga le - tel. ggo-issi (4 linee) 



09002005 ^ENGI 

































































































































































































^pulsantiera 

potenziometrica 

^per televisori dotati di sintonizzatori VHF-UHF a diodi Varicap e di commutazione 


Preomat 

— 


Complessi meccanici delle Officine di Precisione 

Antonio Banfi 

20021 BARANZATE/MILANO 

VIA MONTE SPLUGA 16 
TEL 990.1881 (4 LINEE) 


fabbricata in Italia su licenza 
della PREH di Bad Neustadt/ 
Saale (Germania Occidentale) 

costruzione molto compatta 
e di piccolo ingombro 


elevata stabilità delle 
piste potenzìometriche, di 
fabbricazione originale PREH 
«eccezionale precisione 
dì ripristino in sintonia 
«bande preselezionabili 
a piacere su qualunque tasto 



09002003 














DISTRIBUTRICE ESCLUSIVA PER L’ITALIA 


RICETRASMETTITORI CB27MHZ 



mod. CB-75 


caratteristiche tecniche 

23 canali equipaggiati di quarzi - orologio digitale incorporato che permette di predi¬ 
sporre l’accensione automatica - limitatore di disturbi - indicatore Intensità uscita in 
R,F. - sintonizzatore Delta - controllo tono, volume e squeich - presa per microfono, 
cuffia, antenna esterna, altoparlante esterno, alimentazione c.c./c,a. - 20 transistori, 
1 IC - potenza ingresso stadio finale 5 W - Alimentazione 12 Vc.c. - 220 Vc.a. 50 Hz- 


dimensioni 325x215x150. 



Mod. TS-5024 p 


caratteristiche tecniche 

24 canali equipaggiati di quarzi - orologio digitale incorpoMto che permette di 
sporre l'accensione automatica - mobile in legno pregiato - limitatore di disturbi, con¬ 
trollo volume e squeich - indicatore S/Meter - segnale di chiamata (1750-Hz) - presa 
per microfono, cuffia, antenna - 28 transistori 19 diodi, 1 SCR - potenza ingresso stadio 
finale senza modulazione; 36 W - potenza uscita RF senza modulazione: 10 W - potenza 
uscita RF con modulazione 100%; 40 W P.E.P. - potenza uscita audio max: 5 W - 
alimentazione 220 Vc.a. 50 Hz - dimensioni 365 x 285x125. 


RICHIEDETE IL NUOVO COMMUNICATIONS BOOK DI 136 PAGINE ALLA G.B.C. ITALIANA 
C.p. 3388 REP. G.A. - 20100 MILANO INVIANDO L. 150 IN FRANCOBOLLI 




































































a 2 canali 
VHF e UHF 


a 3 canali 
2mVHFT|-1UHF 
2InUHF4-1VHF 


TEL 


Mod 


C2 


a 2 canali 
GUADAGNO 


dB 


32 


VHF 


dB 


36 


UHF 
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CENTRALINO 

IN VENDITA PRESSO TUHE LE SEDI Guadagno: 32 dB in VHF 

DELL'ORGANIZZAZIONE G.B.C. 26 dB in UHF (36 dB per C2/U) 

Entrate regolabili con attenuatori 0-^20 dB 
Uscita miscelata, singola o divisa 

PER PICCOLI IMPIANTI CENTRALIZZATI 
FINO A 30 PRESE DIREZIONALI 

RIchladere alla Prestai schemi-preventivo, Inviando i dati relativi al segnali da amplIRcare e schiazi deirimplanto con le 
lunghezze approssimative del cavi di collegamento. 


s.r.l. 20154 MILANO > Corso Sempione, 48 - Telef. 312.336 

















Impedenza 


dìnaresso 


SINTONIZZATOR 


Rispo^ in frequenza: "^0 ?'“t5.000 
150 - Rapporto segnale/distufhqt 60 dS 


AMPLI BGATORE 

Potenza d'uscita: 35 W - Risposta in frequenza: 100 - 15-000 Hz 
zt 3 dB • Distorsione a 1OD0 Hz; 3% Sensibilità canale mTcro: 
0,6 mV ‘ Sensibilità canale fono: 150 oiV - Rapporto segnale/dì- 
sturbo canali infero e fono: 60 dB * Circuiti dì ingresso: 2 mloro 
In paràiielo 1 fono FD commutàbile - Impedenza dingresse cenale 
mfero: 5 kH - Impedenza d'ingresso fono-regietratore: 300 - 
Impedenza d'yscita: 4 - 6 - 3 - 12 * 16 ^ 220 tensione costante 
100 V - Dimensioni: 360 X: 1S5 x 222 * Peso: 7,600 kg 


- 

■ <8 


MICROFONI ■ DIFFUSORI A TROMBA ■ COLONNE SONORE ■ UNITÀ MAGNETO) 
DINAMICHE ■ MISCELATORI ■ AMPLIFICATORI BF ■ ALTOPARLANTI PER HI-Ff 
■ COMPONENTI PER HI-FI ■ CASSE ACUSTICHE 


42029 S. Maurizio REGGIO EMILIA Via Notar! Tel. 40.141 -2 linee 
20149 MILANO Via Alberto Mario 28 Tel. (02) 468.909 - 463.281 
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Costruzioni elettroacustiche di precisione 


in 

«Joi. 

::orr 

jna 


Ecco due amplificatori completi di stntoni^toÈi 

Questi accoppiamenti permettono di creare tm sottofondo musicale, di ottima 
sturbi, in locali pubblici come: negozi,ristoranti, saloni di esposizione, alberghi da.aJ^ camere m 


SINTONIZZATO 

Rispcsta in frequettta: Hz"mpedenza d’Ingressor 

150 - Rapporto segnate/disturbot 60 dB 

AMPLIFICATORE 

Potenza d'usdta: 20 W - Risposta In frequenza: 100 -r 15.000 Hz 
3 dB - Oistorslone a 1000 Hz: 3% - Sensibilità canale mlcfo: 
0,6 mV - Sensibilità canale fono: ISO mV - Rapporto segnate/dF 
sturbo canali micro e fono: 60 dB - Circuiti di Ingresso: 2 micio 
In parallelò 1 fono FD éommutabìle - Impedenza dingresso caiiB- 
le micro: 5 kh - impedenza dlngresso fono-registrators: 300 - 
Impedenza d'uscita: 4'6» 8 - 12 * 16- 220 tensiotie costante 
100 V - Dimensioni: 380 x IBS x 222 * Peso: 7,600 kg. 












NOI VI AiniAMO A ONBITAIIE "OUAlGlli" 

^oi. La Scuola Radio Elettra. La più importante Organizzazione Europea di Studi per 
Corrispondenza. Noi vi aiutiamo a diventare «qualcuno» insegnandovi, a casa vostra, 
ma di queste professioni (tutte tra ie meglio pagate del momento): 



RADIO TECNICO^TRANSJSTORI 



RIPARATORE TV 



ELETTROTECNiCO 




ELETTRONICO INDUSTRIALE 


ALTA FEDELTÀ’ STEREO 



FOTOGRAFO 


|.e professioni sopra iliustrate sono tra 
più affascinanti e meglio pagate: la 
^cuola Radio Elettra ve le insegna per 
forrispondenza con i suoi 
)ORSI TEORICO-PRATICI 
ADiO STEREO TV - ELETTROTECNICA 
■LETTRONICA INDUSTRIALE 
Il-FI STEREO - FOTOGRAFIA 

crivendovi ad uno di questi corsi rice- 
erete, con ie lezioni, i materiaii neces- 
arì aiia creazione di un laboratorio di 
vello professionale. In più, al termine 
el corso, potrete frequentare gratuita- 
ente per 15 giorni i iaboratori della 
cuoia, per un periodo di perfeziona- 
ento. Inoltre con la Scuola Radio Elettra 
otrete seguire i 

ORSI PROFESSIONALI 

HSEGNATORE MECCANiCO 
PROGETTISTA - IMPIEGATA D’AZIENDA 
lOTORISTA AUTORIPARATORE 
INGUE - TECNICO D’OFFICINA 
ASSISTENTE E DISEGNATORE EDILE 

iparerete in poco tempo ed avrete ot- 
ime possibilità d’impiego e di guadagno. 

:ORSO - NOVITÀ’ 

•ROGRAMMAZIONE ED ELABORAZIONE 
»EI DATI 

lON DOVETE FAR ALTRO 
;HE SCEGLIERE... 

.e dirci cosa avete scelto. 

iviateci la cartolina qui riprodotta (rita- 

liatela e imbucatela senza francobollo). 


oppure una semplice cartolina postale, 
segnalando il vostro nome cognome e 
indirizzo, e il corso che vi interessa. Noi 
vi forniremo, gratuitamente e senza al¬ 
cun impegno da parte vostra, una splendi¬ 
da e dettagliata documentazione a colori. 


Scuoia Radio Elettra i 

Via Stellone 5/292 
10126 Torino 
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iMMiBiii nm nm IE woiniuM 

MCUSIIDI_ 

(segnare qui il corso o i corsi che interessano) 

MITTENTE: 

NOME _____ 

COGNOME__ 

PROFESSIONE __ 

V1A____ 

CITTÀ_ 

COD. POST_ 

MOTIVO DELLA RICHIESTA: 


ETA 

N. 


_ PROV_ 

PER HOBBY □ 

PER PROFESSIONE O AVVENIRE □ 




















































il TESTER che si afferma 
in tutti i mercati 


BREVETTATO 


ACCESSORI FORNITI 
A RICHIESTA 


IL 


TERMOMETRO A CONTATTO 
PER LA MISURA ISTANTANEA 
DELLA TEMPERATURA 

Mod. T-1/N Campo di misura 
da —25® a +250® 



PUNTALE PER LA MISURA 
DELL'ALTA TENSIONE NEI TELEVISORI, 
TRASMEniTORI, ecc. 

Mod. ve 1/N Portata 25.000 V c.c. 


DERIVATORI PER LA MISURA 
DELLA CORRENTE CONTINUA 

Mod. SH/30, Portata 30 A c.c. - 
Mod. SH/150 Portata 150 A c.c. 


MOD. TS 210 20.000 c.c. - 4.000 ^/M c.a. 


8 CAMPI DI 

MISURA 

39 PORTATE 




VOLT C.C. 

6 portate; 

100 mV 

2 V 

10 V 

50 

V 200 V 

VOLT C.A. 

5 portate: 

10 V 

50 V 

250 V 

1000 

V 2,5 kV 

AMP. C.C. 

5 portate: 

50 fiA 

0,5 mA 

5 mA 

50 

mA 2 A 

AMP. C.A. 

4 portate: 

1,5 mA 

15 mA 

150 mA 

6 

A 

OHM 

5 portate: 

Tì X 1 

n X 10 

fìx 100 

n X1 

k fi X 10 k 

VOLT USCITA 

5 portate: 

10 

50 

250 V~ 

1000 

V~ 2500 V~ 

DECIBEL 

5 portate: 

22 dB 

36 dB 

50 dB 

62 

dB 70 dB 


1000 V 


CAPACITA' 4 portate; 0-50 kpF (aliment. rete) - 0-50 uF - 0-500 uF - 
0-5 k\if~ (aliment. batteria) 

• Galvanometro antichoc contro ie vibrazioni • Gaivanometro ...^nucieo magnetico schermato contro i 
campi magnetici esternj, • PROTEZIONE STATiCA della bobina mobile fino a 1000 volte la sua portata 
di fondo scala. • FUSIBILE DI PROTEZIONE sulle basse portate ohmmetriche ohm x 1 ohm x 10 
ripristinabile • Nuova concezione meccanica (Brevettata) del complesso jack-circuito stampato a 
vantaggio di una eccezionale garanzia di durata • Grande scala con 110 mm di sviluppo • Borsa 
in moplen il cui coperchio permette 2 inclinazioni di lettura (30® e 60® oltre all'orizzontale) # Misure 
di ingombro ridotte 138 x 106 x 42 (borsa compresa) • Peso g 400 • Assemblaggio ottenuto totalmen¬ 
te su circuito stampato che permette facilmente la riparazione e sostituzione delle resistenze bruciate 

CON CERTIFICATO DI GARANZIA 



DEPOSITt IN ITALIA ; 

ANCONA ' Carlo Giongo 
Via Mfano, 13 
BARI ■ & lag lo Grirnaldl 
Vie Bucc43rL 13 

BOLOGNA - PJ. Slbani Attilio 
VIs ZanardL 2/10 
CATANIA - ELETTROSICULA 
Viale Cadamosto, 15/17 
FIRENZE ■ Dr Alberto Tiranti 
Via Frh Bartolomeo, 38 
GENOVA - P.l. Conte Luigi 
Via P. Salv&go, 13 
PADOVA P.l. Pierluigi Righetti 
Via Lazara, 3 

PESCARA - PJ, Accorsi Giuseppa 
Via Tiburtfna. trav. 304 
ROMA Dott. Carlo Riccardi 
Via Amatrice, 13 

TORJNO - Rodolfo e Dr. Bruno Pdrnè 
C.30 P. degli Abruzzi, 5^ bis 


una MERAVIGLIOSA 

realizzazione della 


AL SERVIZIO ; DELL’INDUSTRIA 

DEL TECNICO RADIO TV 
DELL’IMPIANTISTA 
DELLO STUDENTE 


un tester prestigioso a soie Lire 11.550 


ITALY 


20151 Milano - Via Gradisca. 4 - Telefoni 30.52.41/30.52.47/30.80.783 


franco nostro stabilimento 


ESPORTAZIONE IN: EUROPA - MEDIO ORIENTE - ESTREMO ORIENTE - AUSTRALIA - NORD AFRICA - AMERICA 































BASF 


BASF 
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Una Cassetta che mostra i denti 


'v 




nuova Compact 
Cassetta BASF 

Registrare BASF sinonimo di ■ 
perfezione anche per le 0120 mm^È/ ^9lwl 





Il nastro LH - offre 
la migliore qualità d’ascolto: 
bassissimo rumore di fondo 
elevato livello 
di modulazione. 


La speciale meccanica SM 

assicura l'ideale 
scorrimento del nastro 
nella cassetta. 
La prova più evidente: 
C 120 senza problemi. 
La meccanica speciale è 
indicata dal marchio «SM» 
sulle Compact Cassette 
BASF LH e Chromdioxrd: 
C60, C90, CI 20. 


Richiedete queste marchio 
ne vale la pena 


OS 

SASEA 

Via Rondoni, 1 
20146 Milano 


Registrare BASF sinonimo di perfezione 


































SIEMENS 


Tema: elettrònica per radio TV 


coerenti nella quanta 



M 


"f 




di- 

fi 


3i|! - “l 






m per radioricevìtoH ■ per amplificatori di BF ed BUFI ■ per TV in bianco e nero ed a colori ■ fornite anche 
al rivenditori con le stesse caratteristiche qualitative richieste per la produzione Industriale 
SIEMENS ELETTRA S.P.A. - MILANO 


valvole della Siemens 





